Cation 

巨 OS-lD 囚 



田 

卷末に r ソフトウェアスタートガイド」を掲載しています。 使用説明書 


mow-lo 囚 


使用説明書 D 


はじめに 

EOS-ID X は、有効画素数約] 81日万画素-約3目 X 24 mm フルサイズ 
CM 日 S センサー、デュアル D にに5 +、常用 IS 日感度]日日〜已] 2日日、視 
野率約1日日％ファインダー、高精度•高速目1点 AF 、 最高約12コマ/秒•高 
速連続撮影、 RG 目測光センサー、 3.2 型液晶モニター、ライブビュー撮影、 
フル八イビジョン (Full HD ) 動画撮影機能を搭載した、 EOSD に ITAL 最 
高峰の高性能デジタルー眼レフカメラです。 

本機は、いつでをすぐに撮影でさる優れた機動性、高度な撮影に最適対応 
する豊富な撮影機能、過酷な環境下での撮影を実現する高い信頼性、撮影領 
域をさらに拡大する幅広いシステム拡張性など、さまざまな特長を備えてい 
ふ 9 〇 


操作しなび5本書を参照すると理解び深まります 

デジタルカメラは、撮影した結果をその場ですぐに見ることびでさます。 
本書を読みなびら実際に撮影し、その結果を確認しなびら理解を深め、操作 
に慣れてください。 

なお、撮影の失敗や事故を未然に防ぐため、はじめに別紙の『安全上のご 
注意』、および『取り扱い上のご注意』（14、 ] 5ページ）をお読みください。 

試し撮りと撮影内容の補償について 

撮影後は画像を再生して、画像び正常に記録されていることを確認してく 
ださい。万一、カメラ（本機）やメモ IJ ーカードなどの不具合により、画像 
の記録やパソコンへの画像の取り込みびでさなかつた場合の記録内容の補 
償については、ご容赦ください。 


著作権について 

あなたびカメラ（本機）で記録した権利者のいる被写体の画像は、個人と 
して楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用でさません。な 
お、実演や興行、展示会などのうちには、個人として楽しむなどの目的で 
あってを、撮影を制限している場合びありますのでご注意ください。 


CF カードについて 

本書では、 CF カードのことを「カード」と表記しています。なお、画像 
を記録する CF カードは付属していません。 別途ご購入ください。 
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カゾラとまな付属品- 

使用する前に、1处下のをのびすベてそろっているか確認してください。万 
一、足りないをのびあるとさは、お買い求めの販売店にご連絡ください。 



カメラ 

(ボディキャップ、 
電池室キャップ付さ) 



アイカップ Eg 


電池 

バッテリーパック 
LP - E 4 N 

(保護カバー付さ） 


巧電器 
バッテリー 
ナヤ—シヤー 

LC - E 4 N 

(保護カバー付さ) 



Ef^T» ~ (■ ■ ■! - り — !■ ■ ■! ~~ 


ワイドストラップ 
し7 


インターフェースケーブル 
IFC -200 U 



ケーブル EOS DIGITAL Solution Disk 

プ□テクター (ソフトウェア） 



ステレオ AV ケーブル 
AVC - DC 400 ST 



ソフトウェア使用説明書 


〇 LJ □し 

① ③③④ 


①カメラ使用説明書（本書） 

③有線 LAN 使用説明書 

③ ポケットガイド 

④ お客様ご相談窓口、修理受付窓口 
一覧/ま全上のごま意 


※アイカツプ E 呂をフアインダー接眼部に取り付けてくださし、。 
※付属品は、なくさないよラにを意してください。 


有線 LAN 機能について 

Ethernet 用 RJ -4 已端テ （ p .21) を使用した有線 LAN 機能につい口ま、別冊の店 
線 LAN 使用説明書』を参照してください。 


ソフトウェア使用説明書について 

ソフトウェアの使用説明書は、電子マニュアル （ PDF 形式）で CD-ROM 
に収録されています。ソフトウェア使用説明書の参照方法は、409ペー 
ジをご覧ください。 
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本使用説明書上のおことわり— 

本文中の絵文字について 

く巡〉 : メイン電子ダイヤルを示しています。 

〈類〉 :サブ電子ダイヤルを示しています。 

〈を〉 :マルチコント□-ラーを示しています。 

<©> :設定ボタンを示しています。 

を4/を6/る10/る16 :操作ボタンから指を離したあとに、ボタンを押 
した状態びそれぞれ4秒/6秒/]日秒/] 6砂 
間保持されることを示しています。 


* その他、本文中の操作ボタンや設定位置の説明には、ボタンや液晶モニターの表示 
など、カメラで使われている絵文字を使用しています。 

mm : 〈 MENU 〉 ボタンを押して設定変更する機能であることを示し 
ています。 

(P.* *) :参照ページを示しています。 

(I :撮影に不都合び生じる恐れのある注意事項を記載しています。 

U :補足説明や補足事項を記載しています。 

か- :上手に使ラためのヒントや撮影のポイントを記載しています。 
? :困ったとさの手助けになる事項を記載しています。 


操作説明の前提について 

♦ 電源スイッチび 〈 ON 〉 になっていることを前提に説明しています 
( P .38)。 

参メニュー機能やカスタム機能び初期状態になっていることを前提に 
説明しています。 

♦ 本文中のイラストは、 EF 5 日 mm F 1.4 USM レンズを取り付けた状態 
で説明しています。 
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はじめに 

1 

撮影前の準備と操作の基本 

1 

AF/ ドライブの設定 

ミ 

画像に関する設定 

i 

写真表現にあわせた露出制御 

5 

スト□ボ撮影 

a 

液晶モニターを見なび！ 5 撮影する（ライブビ 

7 

動画を撮影する 

3 

画像の再生 

a 

撮影した画像を加工する 

日 

撮像素子の清掃 

1 

画像の EP 刷とパソコンへの転送 

2 

カメラをカスタ 7 イズする 

3 

資料 



ソフトウェアスタートガイド 



目；夕 


はじめに 


カメラと主な付属品 . 3 

本使用説明書上のおことわり . 4 

. 5 

機能目次 . 12 

取り扱い上のごま意 . 14 

すぐ撮影するには . 16 

各部の名称 . 18 


撮影前の準備と操作の基本 


電池を充電する . 30 

電池を入れる/取り出す . 34 

カードを入れる/取り出す . 3已 

電源を入れる . 38 

曰付/時刻/エリアを設定する . 40 

表示言語を選ぶ . 42 

レンズを取り付ける/取り外す . 43 

撮影の基本操作 . 4已 

回撮影機能のクイック設定 . 曰1 

耐五 ID メニュー機能の操作と設定 . 曰3 

使い始める前の準備 . 曰曰 

カードを初期化する . 曰曰 

電源が切れる時間を設定する/オートパワーオフ . 曰7 

撮影直後の画像表示時間を設定する . 曰7 

カメラの機能設定を初期状態に戻す . 曰8 

グリッドと水準器を表示する . 61 

©機能ガイドについて . 63 
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AF/ ドライブの設定 


AF: AF モードの選択 . 66 

回測距エリアを選択する . 69 

測距エリア選択モードの内容 . 72 

AF センサーについて . 75 

使用レンズと AF 測距について . 76 

被写体にあわせて AI ヴーボ特性を選ぶ . 82 

AF 機能のカスタマイズ . 91 

AF による合焦位置を微調整する （ AF マイク□アジャストメント) .... 102 

AF の苦手な被写体 . 108 

IVF : 手動ピント合わせ（マニュアルフォーカス） . 109 

DRIVE : ドライブモードの選択 . 110 

&セルフタイマー撮影 . 112 


画像に関する設定 


113 


画像を記録-再生するカードを選択する . 114 

記録画質を設定する . 117 

ISO : に日感度を設定する . 124 

ピクチャースタイルを選択する . 129 

ピクチャースタイルを調整する . 132 

ピクチャースタイルを登録する . 13已 

WB : ホワイトバランスの設定 . 137 

マニュアルホワイトバランス . 138 

因色温度を直接設定する . 143 

m ホワイトバランスを補正する . 144 

明るさ•コントラストを自動補正するけ-トライティングオプティ 7 イヴ)… . 146 

ノイズ低減機能の設定 . 147 

高輝度側-階調優先の設定 . 1已日 

レンズの周辺光量/色収差を補正する . 151 




























目次 


フォルダの作成と選択 . 1曰4 

ファイル名を変更する . 1曰目 

画像番号の付け方を設定する . 1曰8 

著作権情報を設定する . 160 

色空間を設定する . 162 


写真表現にあわせた露出制御 


P : プ□グラム AE 撮影 . 164 

Tv ： シャッター速度をミホめて撮る . 167 

Av : 絞り数値をミ夫めて撮る . 169 

ピントの合ラ範囲を確認する . 170 

M : 露出を自分でミ夫めて撮る . 171 

图測光モードの選択 . 173 

因自分の好みに露出を補正する . 17已 

%露出を自動的に変えて撮る/ AEB 撮影 . 176 

* 露出を固定して撮る / AE □ック撮影 . 177 

長時間露光（バルブ）撮影 . 178 

因多重露出撮影 . 180 

K 7 ミラーアップ撮影 . 187 


卜□ボ撮影 


ちスト□ボを使った撮影 . 190 

スト□ボの機能を設定する . 193 


液晶 モニターを 見なが 6 撮影ずる 


a ライブビュー撮影の準備 . 200 

a 液晶モニターを見なが5撮影する . 201 

撮影機能の設定 . 2日曰 

メニュー機能の設定 . 206 
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AF でピントを合わせる . 209 

手動でピントを合わせる . 216 


動画を撮影する 


動画撮影の準備 . 220 

動画を撮影する . 221 

自動露出撮影 . 221 

シャッター優先 AE 撮影 . 222 

絞0優先 AE 撮影 . 223 

マニュアル露出撮影 . 22己 

静止画を撮影する . 230 

撮影機能の設定 . 232 

動画記録画質の設定 . 233 

録音の設定 . 236 

動画サイレント設定 . 238 

タイムコードの設定 . 239 

メニュー機能の設定 . 241 


画像の再生 


24己 


囚画像を再生する . 246 

INFO .: 撮影肩報の内容 . 248 

H 曲見たい画像を素早く探す . 2已1 

Q 拡大して見る . 253 

国回転させる . 2已曰 

お気に入りのレベルを設定する . 256 

回再生時のクイック設定 . 258 

撮った動画の楽しみ方 . 260 

動画を再生する . 262 

K 動画の前後部分をカットする . 264 

自動再生する（スライドショー） . 266 
































目次 


テレビで見る . 269 

^保護する（プ□テクト） . 273 

&音声メモを記録/再生する . 27曰 

回コピーする . 277 

W 消去する . 280 

再生に関する機能の設定を変更する . 282 

液晶モニターの明るさを調整する . 282 

縦位置で撮影した画像の自動回転表示の設定 . 283 


撮影した画像を加工する 


RAW 画像をカメラで現像する . 286 

因 U サイズ . 291 


10撮像素子の清掃 


た撮像素子の自動清掃 . 294 

ゴミ消し情報を画像に付加する . 29曰 

手作業で撮像素子を清掃する . 297 


11画像の EP 刷とパソコンへの転送 


印刷の準備をする . 300 

が印刷する . 302 

トリミング（印刷範囲）の設定 . 307 

画像を印刷指定する/ DPOF . 309 

け印刷指定画像のダイレクトプリント . 312 

巨 ► パソコンに画像を送る . 313 


12カメラをカスタマイズする 


カスタム機能一覧 . 318 
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目次 


カスタム機能で変更でさる内容 . 320 

C.Fnl : Exposure (露出） . 320 

C.Fn2 : Exposure (露出） . 323 

C.Fn3 : Drive ( ド'ライブ） . 326 

C.Fn4 : Disp./Operation 读示-操作） . 327 

C.Fn 己： Operation (操作) . 329 

C.Fn 目： Others (その他） . 331 

冉.日：操作ボタンカスタマイズ . 333 

マイメニューを登録する . 346 

カメラ設定の保存と読み込み . 347 

C : カスタム撮影モードの登録 . 350 


巧資料 


353 


各撮影モードで設定できる機能一覧 . 354 

システム図 . 3 已目 

INFO. ボタンの機能 . 358 

電池情報を確認する . 360 

家庭用電源を使用する . 361 

曰付/時計機能用電池を交換する . 362 

メニュー機能一覧 . 363 

故障かな？と思った 5 . 372 

カメラシステム情報 . 38 曰 

エラー表示 . 388 

主な仕様 . 389 



409 


ソフトウ： L アスタートガイド . 410 

索引 . 413 


11 






























機能目;夕 


電源 


♦電池巧電 

今 P .30 

♦電池チエック 

今 P .39 

♦電池情報確認 

今 P. 360 

♦家庭 用 電源 

み P .361 

♦オートパワーオフ 

今 P. 己7 

力ード 

♦カード初期化 

今 P. 己己 

♦カード選択 

A P .1 14 

♦カードなしレリーズ 

A P .3 白 

レンズ 

♦取り付け/取り外し 

今 P .43 

基本設定 

♦言語 

み P .42 

♦曰付/時刻/エリア 

み P .40 

♦電子音 

今 P .3 巨4 

♦著作権情報 

み P .160 

♦カメラ設定初期化 

今 P. 己8 

フアインター 

視度調整 

今 P .4 日 

参アイ ピースシャッター 

今 P .179 

♦グリッド表示 

み P .61 

♦水準器 

み P .61 

参 フォー カシングスクリーン AP .327 

液晶 モニター 

♦明るさ調壁 

今 P .282 

♦水準器 

今 P .62 

♦機能ガイド 

今 P .63 

AF 

♦ AF モード 

今 P. 巨巨 


♦測距エリア選択モード 

今 P.69 

♦AF フレーム選択 

今 P.71 

♦AI ヴーボ 特性 

P.82 

♦自動選択： EOS iTR AF 

今 P.9 日 

♦AF 機能カスタマイズ 

今 P.91 

♦AF 微調壁 

み P.102 

♦手動ピント合わせ 

今 P.109 

測光 

♦測光モード 

み P.173 

♦マルチスポット測光 

み P.174 

ドライブ 

♦ドライブモード 

今 P.1 10 

参セルフタイマー 

A P.1 12 

©連続撮影可能枚数 

み P.122 

画像記録 

♦記録機能 

今 P.1 14 

♦フォルダ作成/選択 

み P.1 己4 

♦ファイル名 

み P.1 已巨 

♦画像番号 

今 P.158 

画質 

♦画像サイズ 

A P.1 17 

♦JPEG 画質（圧縮） 

み P.123 

♦旧0感度 

み P.124 

参ピクチャースタイル 

み P.129 

♦ホワイトバランス 

み P.137 

♦オートライティング 


オプティマイザ 

今 P.14 巨 

♦高感度時ノイズ低減 

今 P.147 

参長秒時露光ノイズ低減 

み P.148 

♦高輝度側-階調優先 

今 P.1 己0 

♦周辺光量補正 

今 P.151 

♦色収差補正 

み P.1 己2 
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機能目次 


♦色空間 

今 P.1 巨 2 

撮影 

绩撮影モード 

今 P .24 

♦多重露出 

み P .180 

♦三ラーアップ 

み P .187 

•被写巧深度確認 

今 P .170 

参リモートスイッチ 

今 P .179 

♦クイック設定 

み P. 己 1 

露出調整 

♦露出補正 

今 P .17 己 

♦AEB 

今 P .17 巨 

♦AE □ック 

A P .177 

♦セイフテイシフト 

P .322 

ストロボ 

♦が部スト□ボ 

み P .189 

♦外部スト□ボ機能設定 

今 P .193 

♦外部スト□ボカスタム機能 今 P. 198 

ライブビュー撮影 

♦ライブビュー撮影 

A P .199 

♦ピント合わせ 

今 P .209 

動画撮影 

み動画撮影 

今 P .219 

•動画記録サイズ 

今 P .233 

♦録音 

み P .23 巨 

参タイムコード 

今 P .239 

参静止画撮影 

今 P .230 

再生 

0 撮影直後の表示時間 

み p . 日 7 

♦1 枚表示 

A p .24 巨 

撮影情報表示 

今 P .248 

♦インデックス表示 

今 P.2 日 1 


♦画像送り（ジャンプ表示） 

今 P .252 

参拡大 

今 P .253 

♦回転 

今 P.2 日日 

♦レーティング 

A P .2 己巨 

♦動画再生 

今 P.2 巨2 

♦スライドシヨー 

今 P.2 巨巨 

♦テレビで見る 

今 P .2 巨 9 

♦プ□テクト（保護） 

今 P .273 

♦音声メモ 

み P .27 己 

♦コピ ー 

今 P .277 

♦消去 

今 P. 280 

画像加工 

♦ RAW 現像 

4 P .28 巨 

参リサイズ 

* P .291 

印刷/転送 

♦PictBridge 

今 P. 300 

♦ EP 刷指定 （ DPOF ) 

4 P .309 

♦画像転送 

み P .313 

有線 LAN 

♦有線 LAN 

み 別冊 

カスタマイズ 

♦カスタム機能 （ C . Fn ) 

今 P .318 

♦操作ボタンカスタマイズ 4 P .333 

♦マイメニユ ー 

み P .34 巨 

♦カメラ設定保存 

今 P .347 

♦カスタム撮影モード 

今 P .350 

センサークリーニング/ダスト除去 

♦センサークリーニング 

今 P .294 

♦ゴミ消し情報付加 

A P .295 

エラー/ま 意 

参カメラシステム情報 

今 P .38 日 
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取り扱い上のご注意 

カメラについて 

• カメラは精密機器です。落としたり衝撃を与えたりしないでください。 

• このカメラは防水構造になっていませんので、水中では使用でさません。万一水 
に濡れてしまったときは、早めに最寄りの修理受付窓□にご相談ください。また、 
水滴び付いたときは乾いたきれいな巧で、潮風にあたったときは固くしぼったき 
れいな巧でよ<ふさとって<ださい。 

• カメラを磁石やモーターなどの強力な磁気び発生する装置の近<に、絶対に置か 
ないで<ださい。また、電波塔などの強い電波び発生しているところで使用した 
り、放置したりしないで<ださい。電磁波により、カメラび誤動作したり、記録 
した画像データび破壊されることびあります。 

• 直射日光下の車の中などは予想攻上に高温になります。カメラの故障の原因にな 
ることびありますので、このよラな場所にカメラを放置しないでください。 

• カメラには精密な回路び内蔵されていますので、絶対に自分で分解しないでくだ 
さい。 

• 指などで S ラーの動作を阻害しないで<ださい。故障の原因になります。 

• レンズ、ファインダー、ミラー、フオーカシングスク U —ンなどにゴミび付いて 
いるとさは、市販のブ□アーで吹さ飛ばすだけにして<ださい。カメラボディお 
よびレンズは、有機溶剤を含むク U —ナーなどでふかないでください。特に巧れ 
びひどいとさは、最寄りの修理受付窓□にご相談<ださい。 

• カメラの電気接点は手で触らないでください。腐食の原因になることびありま 
す。腐食び生じるとカメラび作動不良を起こすことびあります。 

• カメラを寒いところから、急に暑いところに移すと、カメラの外部や内部に結露 
(水滴）び発生することびあります。カメラを寒いところから、急に暑いところ 
に移すとさは、結露の発生を防ぐために、カメラをビニール袋に入れて袋の□を 
閉じ、周囲の温度になじませてから、袋から取り出してください。 

• 結露び発生したとさは、故障の原因になりますので、カメラを使用しないで<だ 
さい。レンズ、カード、電池をカメラから取り外し、水滴び消えるまで待ってか 
ら、カメラを使用してください。 

• カメラを長期間使用しないときは、カメラから電池を取り出し、風通しび良く、 
涼しい乾燥した場所に保管してください。保管期間中でわ、とさどさシャッター 
を切るよラにして作動することを確認してください。 

• カメラの保管場所として、実験室などのよラな薬品を扱ラ場所は、さび•腐食な 
どの原因になるため避けて<ださい。 

• 長期間使用しなかったカメラは、各部を点検してから使用して<ださい。長期間 
使用しなかったあとや、海外旅行など大切な撮影の前には、各部の作動を最寄り 
の修理受付窓□、またはご自身でチェックしてからご使用ください。 
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取り扱い上のご注意 


表示パネルと液晶モニターについて 

• 液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており99.99%政上の有効 
画素びありますび、0.0の画素欠けや、黒やホの点び現れたままになる 
ことびあります。これは故障ではありません。また、記録されている画像には影 
響ありません。 

• 液晶モニターを長時間点打したままにすると、表示していた内容の像び残ること 
びあります。この残像は一時的なわので、カメラを数曰間使用しないでおくと自 
然に消えます。 

• 液晶の特性で低温下での表示反応びやや遅くなったり、高温下で表示び黒くなっ 
たりすることびありますび、常温に戻れば正常に表示されます。 


カードについて 

カードとその中に記録されているデータを保護するために、次の点にを意して<だ 
さい。 

• 「落とさない」、「巧げない」、「強い力や衝撃、振動を加えない」、「濡らさない」。 
• テレビやスピーカー、磁石などの磁気を帯びたわのや、静電気の発生しやすいと 
ころで保管、使用しない。 

• 直射曰光のあたる場所や、暖房器具の近<に放置しない。 

• ケースなどに入れて保管する。 

• 温度の高いところ、ほこりや湿気のをいところに保管しない。 

レンズについて 

レンズを取り外したとさは、接点やレンズ面を傷つけないよ 
ラに、取り付け面を上にして置さ、ダストキヤップを取り付け 
て < ださい。 


長時間使用時のご注意 

連続撮影を長時間繰り返したり、ライブビュー撮影や動画撮影を長時間行ラと、力 
メラの温度び高くなることびあります。これは故障ではありませんび、長時間皮膚び 
触れたままになっていると、低温やけどの原因になることびありますので、ごを意く 
ださい。 
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ずぐ撮影ずるには 


1 

餓。 

電池（バッテリー）を入れる 

( P .34) 

参電池の充電方法については3日ページ 
を参照してください。 


2 

P-I 

力ードを入れる （ P .3 己） 

♦カードを2枚入れることびでさます。 


3 


レンズを取り付ける ( P .43) 

参ホい指標に合わせて取り付けます。 


4 

Si 

M 

u_ u_ 

(fD( 

レンズのフォーカスモードスイツ 
チを 〈 AF 〉 にする （ P .43) 


夕 

義く。 

Cl II 

電源スイッチを 〈0 N > にする 

( P .38) 
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すぐ撮影するには 


it 


撮影 モードを 〈 P 〉 にする 

〇 

© 

( P .164) 




参 〈 MODE 〉 ボタンを押します。 




参上面表示パネルを見なびら、〈酱1/ 




類〉を回して 〈 P 〉 を選びます。 


■ 


ピントを合わせる （ P .46) 

参ファインダーをのぞさ、写したいをの 
を画面中央に配置します。 

垂シャッターボタンを軽く押すと、ピン 
卜び合います。 


撮影する （ P .46) 

♦さらにシャッターボタンを押して撮影 
します。 


撮影した画像を確認する （ P .57) 
♦撮影した画像び液晶モニターに2秒間 
表示されます。 

•〈囚〉ボタンを押すと、をラー度画像 
び表示されます （ P .246)。 


参液晶モニターを見なびら撮影するとさは、『ライブビュー撮影』 
( P .199) を参照してください。 

♦ 令までに撮影した画像を確認したいとさは、『画像を再生する』 
( P .246) を参照してください。 

参撮影した画像を消去したいとさは、『消去する』 （ P .28 日）を参照して 
ください。 
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各部の名拖 


レンズ取り付け指標 （P .43) — 
絞り込みボタン （ P .170) — 

マルチフアンクシヨンボタン2— 

( P .335) 

セルフタイ7—ランフ 
( P .112) 

シャツターボタン- 

( P '46) 


—ミラー(口'187、 297) 


動画撮影用マイク 
( P .236) 


レンズ□ックピン 


グ U ップ 



レンズマウント 


縦位置操作スイッチ 
( P .49) 

〈 M - Fn 〉 縦位置 

測距エ U ア選択モード切り換え/ 

マルチフアンクシヨン/ 

マルチスポット測光ボタン 
(口'49、 70/190/174) 

縦位置メイン電子ダイヤルー 
( p '49、47) 

縦位置シャッターボタンー 
(口'49、4日） 

八ンドストラップ取り付け部" 
( P .356) 

縦位置マルチフアンクシヨンボタン2— 

( p '49、 33己） 

縦位置絞り込みボタン （ P . 170)- 


兰脚ねじ巧 
接点 （ P .1 己） 
ボディ番号 



ボディキヤッフ （ P .43) 
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各部の名称 


〈 WB 〉 ホワイトバランス- 
選択ボタン （ P . 13ス 


〈:を〉表示パネル照明ボタン 
( P .50) 


アクセヴ U —シュ 


〈因〉露出巧正/手動絞り数値 
設定ボタン （ P .1 7己/ 171) 


— 〈 M - Fn 〉 測距エ U ア 
選択モード切り換え/ 
マルチフアンクシヨン/ 
マルチスポット測光ボタン 
(P .70/ 190/ 174) 


〈 ISO 〉 ISO 感度設定ボタン 
( P .124) 


〈泣0 メイン電子 
ダイヤル （ P .47) 

ストラップ 
取り付け部 （ P .29) 



電源/マルチ電子□ックー 
スイッチ （ P .38) 


〈 AHDN 〉 縦位置 AF スタート- 
ボタン （P .4 曰、49、67、68、202、 228) 


〈*〉縦位置 AE □ック 
ボタン ( p .49、]7 乃 


〈回〉縦位置 AF フレーム 
選択ボタン （ P .49、70.71) 


19 


























各部の名称 


〈み〉撮像面マーク 

〈图 •阻〉 測光モード選択/ 

スト□ボ調光補正ボタン 
( p .173/190) 

〈 MODE 〉 撮影モード 
選択ボタン 

( p ' l 巨4、201、221、 222) 

〈 AF . DRIVE 〉 

AF モード選択/ 

ドライブモード選択 
ボタン（口后6/1 10) 

〈9]〉 AE 職定 
ボタン （ P .176) 

拡張システムー 
取り付け巧 


—上面表示ノくネル （ P .24、 2己） 

—〈〇〉ライブビュー撮影/ 
動画撮影ボタン 
(P .200/220) 


— 〈 AF -0 N〉AF スタート 
ボタン （P .46、巨7、68、 
202、 228) 



電池 （ P . 30、 34) — 


-スピーカー （P .2 巨2、27巨） 
—ファインダー接眼部 
—視度調整つまみ （ P .4 己） 

-背面表示パネル （ P .26) 



電池室 キャップ （ P .34) 
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各部の名称 


〈 MENU 〉 メニユ-- 〈 INFO .〉 インフォボタン 

Ttt タン （ p . 己 3) ( P .203、 227、24巨、248、 358) 


乂トフツソ- 

取り付け部 
( P .29) 


—力ードス□ツト1 

( P .35) 



〈囚〉再生ボタン 
( P '246) 


〈を〉 力ード/ 

画像サイズ選択ボタン 
( p.l 16/117) 


〈 CO ィンデックス/- 
拡大/縮ルボタン 
( p . 25 1/253) 


カードス□ツトカバー 
開放つまみ （ P .3 己） 

音声メモ用マイク （ P .27 己） 


—〈〇-/を〉プ□テクト/音声メモボタン 
(P .273/ 27已） 

—〈而〉消去ボタン （ P .280) 



〈 M に〉 外部マイク入力端テ 
( P .237) 


〈い U モコン端テ（ N 3タイプ) 
( P .179) 

〈ら〉シンク□端テ （ P . 191) 


〈品〉 Ethernet 用 RJ-4 已端テ 
卜別冊） 

〈H 口 rm〉HDMI ミニ出力端子 
( P .269) 

〈 A/VOUT/DIGITAL 〉 

映像/音声出力/デジタル端テ 
(P .272/ 300、3 13) 


* 付属のケーブルプ□テクターの使い方については、353ページを参照してください。 
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各部の名称 


グ1」ッド （ P 后1)- 


^巧3、 AF 作動夷击 （n RA ) — I 


-露出レベル表示- 


連続撮影可能枚数 
( P .122) 

多重露出残り枚数 
( P .182) 

〈晒〉 JPEG マーク 
( P .121) 


〈田 a〉AF 作動表示 （ P .68) 

し〈皿3 〉 RAW マーク 

〈■(^〉電池チェック （ P .39) — ( P .121) 



標準露出指標 
露出段数目盛 
:1段 
:1 / 3段 
露出 オーバー 
調光 オーバー 


露出レベル 
調光レベル 


調光アンダー 
露出アンダー 


フアインター 内表示 


スポット測光範囲 （ P .173) — 


フオーカシングスク IJ - ン- 
( P .32 乃 


-ェ U ア AF フレーム （ P .70) 



〈□〉AF フレーム 
〈回〉スポット AF 
フレーム （ P .72) 



^ 00000 ^ 

ggj 回回回卸回 I 




状況に応じた部分のみ表示されます。 
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各部の名称 


■ 



撮影モード" 

〈*〉AE □ック （ p '177)- 


AEB 撮影中 （ P .176) 

マルチスポット測光 （ P .174) 

〈いスト□ボ充電完了 （ P .190) — 
FE □ック連動範囲外警告 


〈が〉 FE □ック （ P .190) - 

FEB撮影中（p.l97) 

〈4 h 〉 ハイスピードシンク □( P .196) 


AF フレーム選択表示- 

([::] AF , SEL [], SELAF ) 
AF フレーム 登録 
([: ■] HP , SEL [], SELHP ) 
力ード警告 (Card 1/2/1 .2) 


-〈、 j〉AF 作動表示 （ P .101) 
— ISO 感度 （ P .124) 

- 〈 D +〉 高輝度側-階調優先 （ P .1 已 0) 


一撮影可能枚数 

力ードフル警告 （ Full ) 

-〈網〉ホワイトバランス補正 （ P .144) 


—〈を〉露出補正 （ P . 17己） 

スト□ボ調光補正 （ P .190) 


-絞り数値 （ P .1 巨 9) 

—シャツター速度 （ P .1 巨ス 
ノ 0レブ （ buLb )( p '178) 
FE □ック 

データ処理中 （ buSY ) 
マルチ電子□ック警告 （ L ) 
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各部の名称 


〈D+〉 高輝度側 • 階調優先一I 
(P.1 己 0) 

吃0感度- 

色温度数値 

マニュアルホワイトバランスま号 
カスタムホワイトバランス 
ダストデ U —トデータ取得 （ - ) 


上面表示パネル 


シャツター速度- 

バルブ （buLb) 

バルブ露光時間（分：秒） 

FE □ツク （FEL) 
データ処理中 （buSY) 
マルチ電子□ック警告 （L) 
カード未装慎警告 （Card) 
エラー 表示 （Err) 

撮像素テの清掃中 （CLn) 


〈 ISO〉 ISO 表示 （ P .124) — 

撮影モード- 

P .. プ□グラム AE ( p.l 目 4) 

Av 絞り優先 AE ( p . l 69) 

M :マニュアル 露出 （ P .171) 

Tv :シャツター優先 AE 
( P .16 乃 

C :カスタム撮影モード 
( P .350) 


MJVC 3 I 8 を 88 な 8 りを 8 の 
巧誦 M [aiservoneshot! 


t « 


IiiiMii 


N 固 


s 口 


iilii 揣户 




—絞り数値 

AE 巳ステップ量 

ダストデ U- トデータ取得 （--) 

—— AF フレーム 選択表示 

([：：]AF, SEL[], SELAF) 

AF フレーム 登録 

([：：] HP, SEL[], SEL HP) 

力ード警告 (Card 1/2/1.2) 

—撮影可能枚数 

セルフタイマー作動表示 
バルブ露光時間（時間） 
マニュアルホワイトバランス 
取得表 7JT([ * ]) 

力ードフル警告 （Full) 

カードエラー警告 （Err) 
エラーま号 

画像記録中の残り枚数 


I — AF モード ( P 后日） 

ONE SHOT : ワンシヨット AF 
AI SERVO : AI ヴーボ AF 


5 3 " 


状況に応じた部分のみ表示されます。 
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各部の名称 


〈で/いホワイトバランス補正—— 
( P '144) 

〈 B/W 〉 モノク □撮影一 
( P .130) 


——〈画™〉オートライティング 
オフテイマイヴ （ P .146) 


■ 


—測光モード （ P .173) 


图評価測光 
回部分測光 
[•] スポット測光 
[] 中央部重点平均測光 


-ドライブモード （ P .110) 


□ 1枚撮影 

写 ! iH 高速連続撮影 
鸟 IL 低速連続撮影 
が0 セルフタイマー10秒 

&2 セルフタイマー2秒 

S 1枚静音動作 

Sh ：- 超高速連続撮影 


TvC 

A , P 1 市, 


ft 




38 

BB 


B 8 

BB 


岛 SER , 


H.H [IHHtil] 


の NESH 饥 


磯 + W ぶ勒固埋む^ 

曲グ因- 

口 


イ limiiiiimihiw 


〈阻〉スト□ボ調光補正- 
( P .190) 


露出レベル表示- 


露出捕正量 （ P . 17己） 

AEB レベル （ P .176) 

スト□ボ調光補正量 （ P .190) 


-〈因〉多重露出撮影 
( P .180) 


-電池チェック （ P .39) 


—〈グ〉三ラーアツフ 
( P .1 の） 

— 〈9 ]〉AEB 撮影 （ P .176) 


ス な^ 

球光ボア 

G 卜光り電堂□ユ度 
I 陽陰ち熱色トニ温 
卜乃才太日く白白スマ色 

gw 国米旅 A 口 
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各部の名称 


背面表示パネル 


〈凹〉力ード2 — 
装慎表示 (P.36) 

〈►〉力ード 2—I 
選択マーク 
(P.36) 


— 〈因因 〉 GPS 機器接続 

—動画記録サイズ (P.233) 

FHD :フル八イビジョン画質 
HD :八イビジョン画質 
SD :標準画質 


〈の〉力ード1—I 
装慎表示 (P.36) 


I——〈©〉巳 luetooth 接続*吕 


〈►〉力ード1 
選択マークー] 
(P.36) 


I -〈品〉有線 LAN 接続* 3 


〈^〉通信マーク *4 


[山 

kij 端ム D © 去 1 


端樹 3 渴 E 旧 !: 



画像ヴイズ (P.117) 
L ラージ 
M 1 ミドル1 
M 2 ミドル2 
S スモール 
Ml □ウ 
M 皿 a ミドル□ウ 
SB スモール□ウ 


I—〈て||〉無線 LAN 接続*己 


I—画像ま号 (P.1 己 8) 
——フォルダ番号 (P.1 已 4) 


* ] : GPS レシーパ'- GP - E 1 / GP - E 2 装着時、およびワイヤレスファイルトランスミッ 
ター WFT - E 日に市販の Blueto 別 h 対応 GPS 機器接続時に表示 
*2 :ワイヤレスファイルトランスミッター WFT - E 日に市販の目 luetCKDth 対応 GPS 機 
器接続時に表示 
*3 :有線 LAN 接続時に表示 

*4: パソコン 、 PictBridge (プリンター)接続時に表示 

* 已：ワイヤレスファイルトランスミッター WFT - E 日装着、無線 LAN 接続時に表示 


状況に応じた部分のみ表示されます。 
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各部の名称 


バッテリーパック LP - E 4 N 



注意 

指定がの電池を使ラと、爆発などの危険びあります。 

使用済の電池は、各自治体のルールにしたびって処分するか、最寄りの電池 U サイ 
クル協力店へお持ちください。 



Li-ion 


• 不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで最寄りの 
電池 U サイクル協力店へお持ちください。詳細は、一般社団法人 J 目 RC 
のホームページをご参照<ださい。 

ホームぺージ； http :// www . jbrc.com 
• プラス端テ、マイナス端テをテープ等で絶縁して<ださい。 

• 被覆をはびさないでくださし、。 

• 分解しないで<ださい。 
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各部の名称 


バッテリーチャージャー LC - E 4 N 

バッテ U - パック LP - E 4 N 用の充電器です。 （ P .30) 


充電状態/キヤ U ブレーシヨン（放電）状態/ 




Bl バッテ U - パック LP - E 4 を充電することもできます。 
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撮影前の準備と操作の基本 


この章では、撮影に入る前にあ！5かじめ準備しておくことと、操 
作の基本について説明しています。 


ストラップ（吊りひも）の取り付け方 

ストラップの先をストラップ取り付け部の下から通し、さらに 
ストラップに付いている留め具の内側を通します。留め具の部分 
のたるみを取り、引っぱってを留め具の部分びゆるまないことを 
確認してください。 






電池を巧電ずる 

1巧電器をコンセントにつなぐ 

参電源プラグをコンセントに差し込み、電 
源コードを充電器に接続します。 

• 電池を取り付けていない状態では、すべ 
てのランプび消なしています。 

y 保護カバーを外す 

• 図のよラに、充電器の保護カバー（付属） 
と、電池の保護カバー（付属）をがしま 
す。 




巧電する 

参保護カバーを外したとさと逆の要領で 
電池をスライドさせ、充電器にしっかり 
取り付けます。 

• A 、 巨どちら側に取り付けてを充電でさ 
ます。 

-► 充電び始まり、緑色の充電状態ランプび 
点滅します。 

今3つの充電状態ランプ （50/8 日/ 

I 00%)び点なすると充電完了です。 


参使い切った電池の巧電に要ずる時間は、常温（+ 23た）で1本あたり 
LP - E 4 N :約130分/ LP - E 4 :約120分でず。 

♦ 充電時間は、周囲の温度や残容量によって大きく異なりまず。 


U • 付属の充電器 LC - E 4 N は、バッテ U - パック LP - E 4 N / LP - E 4 i が W ま充電でき 
ません。 

• 電池の状態によっては] 00%まで充電でさないことびあります。 
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電池を充電する 


部:電池と巧電器の上手な使い方 

• 購入時、電池はフル巧電されていません 

充電してからお使いください。 

♦ 充電は、使用ずる当曰か前日にずる 

充電して保管していてを、自然放電により少しずつ電池の容量び少な 
<なっていさます。 

参充電び終わった5、電池を取りがし、プラグをコンセントか5巧く 

電池と充電器を使わないとさは、付属の保護カバーを取り付けておさ 
ます。 


参電池は〇で〜4已での節囲で使用ずる 

電池の性能を十分に発揮させるためには、]日む〜30にの範囲で使用 
することをおすすめします。スキー場などの低温下では電池の性能び一 
時的に低下し、使用でさる時間び短くなることびあります。 

♦ カメラを使わないときは、電池を取り出しておく 

電池を長期間カメラに入れたままにしておくと、微少の電流び流れて 
過放電状態になり、電池寿命短縮の原因となります。電池の保護カバー 
を取り付けて保管してください。なお、フル充電して保管すると、性能 
低下の原因になることびあります。 

♦ 充電器は海がでも使うことびできる 

充電器は、家庭用電源の AC ] 日日〜24日 V 己日/6日 Hz に対応していま 
す。お使いになる国や地域に対応した、市販の電源プラグ変換アダプター 
を使用してください。なお、充電器び故障する恐れびありますので、海 
外旅行用の電子変圧器などに接続しないでください。 

♦ 電池の劣化度び確認できる 

充電中に充電器の 〈 PERFORMANCE 〉 ボタンを押すと、充電状態ラ 
ンプの点なで電池の劣化度を確認することびでさます。 

III (緑）：努化していません 

■ (緑）：少し劣化しています 

■ (赤）：電池の買い換えをおすすめします 

♦ フル巧電したのにすぐ使えなくなるときは、電池の寿命です 

電池の劣化度 （ P .36 日）を確認した上で、新しい電池をお買い求めく 
ださい。 
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電池を充電する 


根 自動車のシガーライターソケットか 6 ち巧電でをる 

力ーバッテ U- ケースレ CB-57 日（別売）を使用すると 、シガーライター 

ソケットと充電器のカーバッテ U —ケーブルソケット （〈DC IN〉 端テ）を 

つないで充電を行ラことびでさます。 

参充電は、必ず自動車のエンジンをかけた状態で行ってください。エンジ 
ンを止めたとさは、シガーライターソケットからカーバッテ U —ケーブ 
) レのプラグを抜いてください。抜かずに放置すると、自動車のパ'ッテ U — 
びあびる原因になることびあります。 

参自動車用の変圧器を使用して充電を行わないでください。 

参 DC]2V、 または DC24V の自動車用バッテ U —を備えたマイナス接地 
車でのみ使用でさます。また、車種によりシガーライターソケットの形 
状、寸法び異なるため、使用でさないことびあります。 

回 < CAL / CHARGE > ランプびホ色に点滅した 

参カメラの電池残量表示び正確に行われるよラ、電池容量を把握するため 
のキヤ U ブレーシヨンを推奨する表示です。キヤ U ブレーシヨンは必須 
の操作ではありません。充電したいとさは、そのまま約]日秒間待つと自 
動的に充電び始まります。キヤ IJ ブレーシヨンを行うとさは、 〈CAL/ 
CHARGE〉 ランプびホ色に点滅している間に、 〈CAUBRATE〉 ボタンを 
押します。充電状態ランプび赤色に点滅してキヤ U ブレーシヨン嫩電） 
び始まります。 

参キヤ U ブレーシヨン後、自動的に充電び行われますび、電池残量び多い 
ほど時間びかかります。充電状態ランプの横にかかれている <2h> <4h> 
〈10h〉 は、キヤ IJ ブレーシヨン嫩電）に要する時間の目安で、 〈10h〉 
の充電状態ランプび赤色に点滅しているとさは、約]日時間かかります。 

参キヤ U ブレーシヨンを行ラと放電び行われ、電池び空になりますので、 
その後の充電には約2時間かかります。キヤ U ブレーシヨンを途中で止 
めて充電したいとさは、充電器から電池を取り外し、再度取り付けます。 
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電池を充電する 


S 巧電が態ランプび1つち点打しない 

参 〈CAL/CHARGE〉 ランプび点なして、充電状態ランプび]つを点なしな 
いとさは、電池の内部温度び日〜40むの適正範囲外になっています。電 
池の内部温度び〇〜 4crc の範囲内になると充電び始まります。 


S 巧電が態ランプ3つを部び点滅した 

♦ 充電状態ランプ（緑色）び全部点滅したとさや、キャ IJ ブレーシヨン（放 
電）状態ランプ（赤色）び全部点滅したとさ、ホ色/緑色ランプび交互 
に点滅 （〈CAL/CHARGE〉 ランプも点滅）したときは、電池を充電器か 
ら取り外し、お買い上げになった販売店、または修理受付窓□にご連絡 
<ださい。 

参バッテ U- パック LP-E4N/LP-E4i；l 外の電池を充電器に取り付ける 
と、ホ色/緑色ランプび交互に点滅 （XCAL/CHARGE〉 ランプも点滅） 
して充電でさません。 


W 付属の充電器は、バッテ U —パック LP-E4N/LP-E4 似がは充電でさません。 

01 • 電池を 2 本充電器に取り付けたとさは、取り付けた順に充電び行われます。 

なお、充電とキヤ U ブレーシヨンを同時に行うことはでさますび、2本同時に 
充電したり、 2 本同時にキヤ U ブレーシヨンを行ラことはでさません。 

• キヤ U ブレーシヨンを行うとさは、電池の残量びかない状態で行うことをお 
すすめします。フル充電の状態から行うと、キヤ U ブレーシヨン開始から充 
電完了まで最長約]已時間かかります。 
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電池を入れる/取り出ず 

充電したバッテ IJ - パック LP - E 4 N / LP - E 4 をカメラに入れます。 この力 

メラのファインダーは、電池を入れると明るくなり、電池を巧くと暗くなり 
まず。 


入れ方 



電池室キャップを取り外す 


電池を入れる 

• 電池を奥までしっかりと入れ、着脱つま 
みを矢印の方向に回します。 


取0出し方 



着脱つまみを回して電池を取り出す 

• 電源スイッチび 〈OFF〉 になっている 
ことを確認します （P.38)。 

参着脱つまみを起こし、矢印の方向に回し 
て取り出します。 

参ショート防止のため、必ず電池に付属の 
保護カバー （P.27) を取り付けてくだ 
さい。 

参カメラを使用しないとさは、電池室 
キャップ （P.2 日）をカメラに取り付け 
て < ださい。 




バッテリーパック LP - E 4 N / LP - E 4 政州ま使用できません。 


Bl 電池の防滴パッキンにゴ S などび付着しているとさは、湿らせ 
た綿棒などで取り除いてください。 

防滴パッキン 
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カードを入れる/取り出ず 

このカメラは、カードを2枚入れることびでさます。どち5かのス□ット 
に力ードび入っていれば、撮影した画像を記録ずることびできまず。 

カードを2枚入れたとさは、どちらのカードを使用するか選択したり、両 
ちの力ードに同時に画像を記録することびできます （ p . l ]4、 116)。 


入れ方 



カバーを開ける 

参開放つまみを起こし、矢印の方向に回し 
て開さます。 



カードを入れる 

参左側に入れたカードびの、ち側に入れ 
たカードび凹になります。 

参図のように力ードの表を手前にして、 
小さい巧び並んでいる方を奥にして差 
し込みまず。 

入れる向きを間違えると、カメラび壊 

れます。 

今力ード取り出しボタンびせり出します。 



カバーを閉める 

参「カチッ」と音びするまでカバーを押し 
ます。 
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カードを入れる/取り出す 


4電源スイッチを 〈ON〉 にする (P.38) 
-► 上面表示パネルとファインダー内に撮 
影可能枚数び表示されます。 

背面表示パネルには、装慎したカードび 
表示されます。 

〈いマークび付いているカードに画像び 
記録されまず。 

カード 選択 マーク 
カード 1装慎表示 


撮影可能枚数 


_ 1 

I — 

P 

し'苗33〕 

じ〇 9 r ONE SHOT ； 

函 " r 幻_ j 

っ"2"1" ド" 2.。 




W 八ードディスクタイプのカードは使用でさません。 

Bl• CF (コンパクトフラッシュ）カードには、厚さの異なる2種類のタイプびあ 
りますび、どちらのタイプわ使用でさます。 

参 Ultra DMA (UDMA ) 対応の CF 力ードち)使用できます。 UDMA 対応の CF 
カードを使用すると、より高速なデータ書さ込み処理び行われます。 

• 撮影可能枚数は、使用するカードの空さ容量や、記録画質、に0感度などによ 
り変わります。 

• [03: カードなしレリーズ] を [しない] に設定すると、カードの入れ忘れを防止 
することびでさます （P.3 目4)。 
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カードを入れる/取り出す 


取り出し方 



アクセスランプ 


カバーを開ける 

参 電源スイッチを 〈OFF〉 にします。 

参アクセスランプび消えていることを確 
認して、カバーを開きまず。 

参[書き込み中…] と表示されたとさは、力 
バーを閉じてください。 



カードを取り出す 

♦ 取り出しボタンを押し込むとカードび 
出てさます。 

参力ードをまっすぐ取り出して、カパーを 
閉じます。 


W • アクセスランプが点灯/点滅しているときは、カードへの記録/読み出し中 
や、消ま中、データ転送中です。カードス□ットカバーを開けないでください。 
また、アクセスランプが点丹/点滅しているときに次のことを行うと、画像 
データが壊れたり、カードやカメラ本体が損傷する原因になりますので、絶 
巧に行わないでください。 

-カードを取り出ず 
•電池を取り出す 

. カメラ本体に振動や衝撃を与える 

• 画像び記録されているカードを使用すると、撮影した画像の番号び00 0] か 
ら始まらないことびあります （P.1 已8)。 

• 液晶モニターにカードのトラブルに関するメッセージび表示されたときは、 
カードの抜さ差しを行ってください。それでち改善しないとさは、別のカー 
ドに交換してください。 

なお、パソコンでカードの内容び読み取れるとさは、カード内のデータをす 
ベてパソコンに保存したあと、カメラで力ードを初期化してください （P. 已己)。 
正常な状態に戻ることびあります。 
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電源を入れる 

電源スイッチを入れたときに、 曰付/時刻/エリアの設定画面び表示された 
ときは、 40 ページを参照して曰付/時刻/エリアを設定してください。 

〈 ON 〉 :カメラび作動します。 
〈 LOCK 〉： カメラび作動します。マルチ 
電子□ック機能び働さます 
( P .5 日)。 

〈 OFF 〉 ：カメラは作動しません。カメ 
ラを使用しないとさはこの位 
置にします。 



撮像素子の自動清掃にごいて 


• 電源スイッチを 〈 ON / LOCK 〉 にした 
ときと、 〈 OFF 〉 にしたときに、撮像素 
テの自動清掃び行われます（ルさな音び 
鳴ることびあります）。清掃中は、液晶 
モニターに 〈+た>〉び表示されます。 

• 清掃中でをシャッターボタンを半押し 
( P .46) すると、清掃作業び中止され、 
すぐに撮影することびでさます。 

電源スイッチの 〈 ON / LOCK 〉〈 OFF 〉 を短い時間で繰り返すと、 C 口〉 
び表示されないことびありますび、故障ではありません。 



mm 才ートパワーオフにごいて 

参電池の消詩を防ぐため、 ] 分間何を操作しないと自動的に電源び切れま 
す。シャッターボタンを半押し （ P .46) すると、をう一度電源び入り 
よ9 〇 


参電源び切れるまでの時間を、[>2: 才ート パ ワーオフ] で変更することびで 


さます ( p .57 )o 


51 力ードへの画像記録中に電源スイッチを 〈OFF〉 にすると、[書き込み 中…] び表示 
され、画像記録び終了してから電源び切れます。 
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電源を入れる 


4^電池チェックについて 

電池の残量は、電源スイッチを 〈 ON 〉 にしたとさに、6段階で表示され 

よ9 〇 



表示 

残 量 （％) 

状態 


100〜70 

十分な残量びあります 


69〜已〇 

半分政上の残量びあります 


49〜20 

残量び半分政下です 

口 

19-10 

残量びかな<なっています 

- り:- 

9〜] 

ち)ラすぐ電池切れになります 

-り/- 

0 

電池を充電してくださし、 


撮影可能枚数の目安 [約糊 


温度 

常温（+23で） 

低温（〇で） 

撮影可能枚数 

1120 

860 


• フル充電のバッテ U - パック LP - E 4 N 使用、ライブビュー撮影なし 、 CIPA (カメ 
ラ映像機器工業会）の試験基準によります。 


0参下記の操作を行ラと、撮影可能枚数びかなくなります。 

. シャッターボタン半押し状態を長く続ける 
- AF 動作だけを行って撮影しない操作を頻繁に行ラ 
-レンズの手ブレ補正機能を使用する 
-液晶モニターを頻繁に使用する 

• 実際の撮影条件により、撮影可能枚数び少なくなることびあります。 

• レンズの動作にはカメラ本体の電源を使用します。使用するレンズにより、撮 
影可能枚数び少なくなることびあります。 

参ライブビュー撮影時の撮影可能枚数については、202ページを参照してくだ 
さい。 

• [>3: バッテリー情報] で、電池の状態を詳しく確認することびできます 
(P. 360)。 
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MENU 


曰付/時刻/エリアを設定ずる 


初めて電源を入れたときや、曰付/時刻の設定び解除されているときは、 
電源を入れると曰付/時刻/エ U アの設定画面び表示されますので、手順3〜 
目の操作で設定してください。 

なお、撮影画像には、ここで設定した日付/時刻を起点にした撮影日時の 
情報び付力日されますので、必ず設定してください。 

また、住んでいるエ U ア地域）を設定しておくと、他の地域に旅行した 
とさは、ェ U ア設定を変更するだけで、そのェ U アの曰時で記録されます。 



メニューを表示する 

参 〈 MENU 〉 ボタンを押すと、メニュー画面 
び表示されます。 



[ 92 ] タブの[日付/時刻/エリア]を選 
ぶ 

♦ 〈回〉ボタンを押して [>] タブを選び 
ます。 

• く猫〉 を回して [ V 2] タブを選びます。 
• 〈類〉を回して 旧付/時刻/エリア] を選 
び、〈毎)〉を押します。 



エリアを設定する 

参初期状態では[□ンドン]に設定されてい 
まず。 

♦ 〈類〉を回して [エリア設定] を選びます。 
参〈©〉を押して、〈草〉の状態にします。 
• 〈類〉を回してェ IJ アを選び、〈©〉を 
押します。 
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mm 曰付/時刻/エリアを設定する 



曰付/時刻を設定する 

♦ 〈類〉を回して項目を選びます。 

• <©> を押して、〈草〉の状態にします。 
参〈類〉を回して設定し、〈©〉を押しま 
す（〈□〉の状態に戻ります)。 


サマータイムを設定する 

参必要に応じて設定します。 

♦ <〇> を回して[論]を選びます。 

参 <©> を押して、〈草〉の状態にします。 
参〈類〉を回して [み] を選び、〈毎)〉を 
押します。 


♦ サマータイムを [み] にすると、手順3 
で設定した時刻び、]時間進みます。 


[論]にするとサマータイムび解除され、 
1時間戻ります。 



己け/時刻/ エ IJ7 

口 01 2/0" 孤 

の U .の-巧巧： 3 C こ帕 
ホ/月旧 

ぶ聴 

[ OK ( キヤンたル 


ら 設定を終了する 

参〈類〉を回して [0K] を選び、〈毎)〉を 
押します。 

今曰付/時刻/エ U ア、サマータイムび設定 
され、メニューに戻ります。 


13 • メニュー機能の設定操作は、已3、已4ページを参照してください。 

参設定した日付/時刻のカウントは、手順日で〈贷)〉対甲したときに始まります。 
• 手順3で、画面のち上に表示される時間は、協定世界時との時差です。設定し 
たいエ U アびないとさは、時差を参考にエ IJ アを選択して<ださい。 

• カメラ同±で時刻を合わせる[カメラ間時刻同期](マルチカメラタイムシンク □ 
機能）は、メニューの随信機能の設定]で行います。詳しくは、別冊の有線 
LAN 使用説明書を参照して < ださい。 
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MENU 


表示言語を選ぶ 



メニューを表示する 

参 〈 MENU 〉 ボタンを押すと表示されます。 



[>2]タブの[言語履]を選ぶ 

♦ 〈回〉ボタンを押して [>] タブを選び 
よ9 〇 

参 く猫 〉を回して [ V 2] タブを選びます。 
♦ 〈類〉を回して[言語履](上から4ま目 
の項目）を選び、〈毎)〉を押します。 



言語を設定する 

• 〈類〉を回して言語を選び、〈@)〉を押 
します。 

今表示言語び切り換わります。 
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レンズを取り付ける/取りかず— 

すべての EF レンズを使用することびできます。なお、 EF-S レンズは使用 
でさません。 



キャップを外す 

参レンズのダストキヤップとボディ 
キャップを矢印の方向に回して外しま 
す。 


レンズを取り付ける 

参レンズとカメラのホいレンズ取り付け 
指標を合わせ、レンズを矢印方向に「力 
チッ」と音びするまで回します。 




レンズのフ ォー カスモードスイツチを 
< AF > にする 

参 < AF > は Auto Focus :自動ピント合ね 
せの略です。 

参 〈 MF 〉(Manual Focus :手動ピント合 
ねせ）になっていると、自動ピント合ね 
せびでさません。 


4レンズキャップを外す 


W • レンズで太陽を直接見ないで<ださい。失明の原因になります。 

参自動ピント合わせのとさに、レンズの先端（フオーカスリング）び動くレン 
ズは、動いている部分に触れないで < ださい。 
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レンズを取り付ける/取り外す 


ゴミやほこりについて、普段か5じ(下のことに注意してください 

• レンズの交換は、ほこりの少ない場所で素早<行ラ 

• レンズを取り外してカメラを保管するとさは、ボディキャップを必ずカメラに 
取り付ける 

• ボディキャップは、づミやほこりを落としてからカメラに取り付ける 


取0かし方 



レンズ□ック解除ボタンを巧しなび 
6、レンズを矢 EP の方向に回す 

• 回転び止まるまで回してから、取り外し 
ます。 

参取り外したレンズにダストキヤップを 
取り付けます。 
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撮露の基本操作 


ファインダーが鮮明に見えるよ5に 調 壁ずる 



1アイカップを取り外す 

参アイカップの両脇をつまんだまま引さ 
上げて取り外します。 

2調整ずる 

参ファインダー内の AF フレームび最を鮮 



明に見えるように、つまみをちまたは左 
に回します。 

参アイカップを取り付けます。 


0視度調整を行ってもファインダーび鮮明に見えないとさは、別売の視度補正レン 
ズ E 呂の使用をおすすめします。 


カメラの構え方 



手ブレのない鮮明な画像を撮るため 
に、カメラび動かないよラにしっか 
り構えて撮影します。 


①ち手でグ U ップを包むようにしっかりと握ります。 

③左手でレンズを下から支えるように持ちます。 

③ ち手人差し指の腹をシャッターボタンに軽くのせます。 

④ 脇をしっかり締め、両ひじを軽く体の前に付けます。 

⑥片足を軽く踏み出して、体をま定させます。 

⑥カメラを額に付けるようにして、ファインダーをのぞきます。 

B 1 液晶モニターを見なびら撮影するとさは、 ] 99ページを参照して<ださし、。 
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撮影の基本操作 


シャッターボタン 

シャッターボタンは二段階になっています。シャッターボタンを一段目ま 
で浅く押すことを伴押し」といいます。半押しからさらに二段目まで深く 
押すことを「全押し」といいます。 




半巧し 

自動ピント合わせと、自動露出機構によ 
るシャツター速度と絞り数値の設定び行わ 
れます。 

露出値（シャツター速度と絞り数値）び、 
フ アイ ンダー内と上面表示 ノ （ネルに表示さ 
れます（を6)。 


全巧し 

シャッターび切れて撮影されます。 


手ブレしにくい撮影のしかた 

手にしたカメラび撮影の瞬間に動くことを「手ブレ」といい、全体びぼや 
けたよラな写真になります。鮮明な写真を撮るために、次の点に注意してく 
ださい。 

•前ページの『カメラの構え方』のように、カメラび動かないようしっか 
り構える。 

. シャッターボタンを半押ししてピントを合わせたあと、ゆっくりシャツ 
ターボタンを全押しする。 


31 •〈 AF - ON 〉 ボタンで半押しと同じ操作びできます。 

• シャッターボタンを一気に全巧ししたり、半巧し後すぐに全巧しすると、一 
瞬の間を置いてから撮影されます。 

• メニュー画面表示中、画像再生中、画像記録中でわ、シャッターボタンを半 
巧しすると、すぐに撮影準備状態に戻ります。 
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撮影の基本操作 


巡 メイン電子ダイヤル 

(1) ボタンを巧したあと〈盗0を回す 
〈1\/100[〉〈八ド.〇[^[〉〈图*閣〉〈じ0〉ボ ■ 

タンなどを押すと、その機能選択状態び夕 
イマー（を 6) で保持されます。その間に 
く 巡〉 を回します。 

タイマーび終了するか、シャッターボタ 
ンを半押しすると、撮影準備状態に戻りま 
す。 

参撮影モード、 AF モード、測光モード、 

AF フレーム、 ISO 感度、 〈因〉 ボタン 
を使用した露出補正、カードの選択- 
設定などに使用します。 

(2) 〈盗0のみを回ず 

ファインダー内表示や上面表示パネルを 
見なびら 〈酱 I 〉を回します。 

参シャッター速度や絞り数値の設定など 
に使用します。 




0 (1) の操作は、電源スイッチび 〈 LOCK 〉 （マルチ電子□ック / P . 已 0) でも行う 
ことびでさます。 
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撮影の基本操作 


© サブ電子ダイヤル 

(1) ボタンを巧したあと〈〇〉を回す 
〈 MODE 〉< AF - DRIVE ) 〈图 •閣〉 〈じ〇〉ボ 

タンなどを押すと、その機能選択状態び夕 
イマー(を 6) で保持されます。その間に 
<〇> を回します。 

タイマーび終了するか、シャッターボタ 
ンを半押しすると、撮影準備状態に戻りま 
す。 

• 撮影モード、ドライブモード、スト□ボ 
調光補正、 AF フレーム、 IS 日感度、 〈因〉 
ボタンを使用した露出補正、ホワイトパ' 
ランス、画像サイズの選択•設定などに 
使用します。 

(2) <〇> のみを回ず 

つァイ ンダー内表示や上面表示パネルを 
見なびら〈類〉を回します。 

参露出補正やマニュアル露出時の絞り数 
値の設定などに使用します。 




Bl (1) の操作は、電源スイッチび 〈 LOCK 〉 （マルチ電子□ック / P . 已 0) でも行う 
ことびでさます。 


な十字タッチパッド 

動画撮影中に静かな操作で、シャッター速度、絞り数値、 IS 日感度、露出 
補正の設定、録音レベルの調整を行いたいときに使用します （ P .238) 。 
[〇日：動画サイレント設定] を [な有効] にすると機能します。 
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撮影の基本操作 



〈回〉ボタンを巧したあと、〈©> 
の内側の部分を上/下/左/ちに触れる 


■ 


をマルチコント□—ラー 

〈•■泉〉は8方向キーと中央押しボタンの構造になっています。 

♦ AF フレーム選択、ホワイトバランス補 
正、ライブビュー撮影時における AF フ 
レーム/拡大表示枠の移動、再生時にお 
ける拡大表示位置の移動、クイック設 
定の操作などに使用します。 

参メニューの選択•設定を行うことをでさ 
ます（[囚1: 画像消去] と [4 M : 力ード初 
期化] を除く）。 

参メニューやクイック設定の操作では、上 
下左ち方向のみで、斜め方向に動かすこ 
とはでさません。 

縦位置撮影時の操作 

カメラの下部には、縦位置撮影用のボタン、ダイヤルび配置されています 
(P.18 、 19 )。 

参縦位置撮影用のボタン、ダイヤルを使用 
するとさは、縦位置操作スイッチを 
〈 ON 〉 にします。 

参使用しないとさは、誤って作動しないよ 
うに 〈 OFF 〉 にします。 




0縦位置マルチファンクションボタン2、縦位置絞り込みボタン （ P .18) は、縦位 
置操作スイッチび 〈 OFF 〉 の位置でち作動します。 
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撮影の基本操作 


LOCK : マルチ電子□ック 

[冉.已：マルチ電子□ック] を設定し （ P .329) 、電源スイッチを 〈 LOCK 〉 
にすると、メイン電子ダイヤルやサブ電子ダイヤル、マルチコント□ーラー 
び不用意に動いて、設定び変わることを防止することびでさます。 



ダーと上面表示パネルに〈し〉、撮影機能の設定状態の画面に [ LOCK ] び表示さ 
れます。 


を表示パネル照明 



上面/背面表示パネルの照明は、〈が〉ボ 
タンを押すたびに点な（る 6) /消なしま 
す。なお、バルブ撮影時は、 シャツ ターボ 
タンを全押しすると照明び消えます。 


撮影機能の設定が態を表示ずる 



〈 INFO .〉 ボタンを何回か押すと、撮影機 
能の設定状態び表示されます。 

〈回〉 ボタンを押すと、撮影機能をクイッ 
ク設定することびでさます （ P . 已1)。 

をラー度 〈 INFO .〉 ボタンを押すと、表示 
び消えます。 
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回撮露機能のクイック設定 — ^ 

液晶モニターに表示されている撮影機能を直接選択して、直感的な操作で 
機能の設定を行うことびでさます。この操作を「クイック設定」といいます。 



〈回〉ボタンを巧す 

クイック設定の状態になります（る10)。 

機能を設定する 

参〈•■を〉で機能を選びます。 

今選んだ機能の内容び画面に表示されま 



す。 

〈類〉または〈滋〉を回して設定を変 
要します。 


撮影する 

参シャッターボタンを押して撮影します。 
撮影した画像び表示されます。 



設定画面について 



少 <©> 


«が M 正 

の-の 


参機能を選び〈毎)〉を押すと、その機能 
の設定画面び表示されます。 

♦ 〈類〉または〈猫!〉を回して設定を変 
要します。さらに 〈 INFO .〉 ボタンを押し 
て設定する項目をあります。 

参 <©> を押すと設定され、元の画面に戻 
ります。 

参 〈 te ミ〉（操作ボタンカスタマイズ/ 
P.333) を選んだときは、 〈 MENU 〉 ボ 
タンを押すと、撮影機能の設定状態に戻 
ります。 
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回撮影機能のクイック設定 


クイック設定でをる機能 

ホワイトバランス （ P .137)—1 
絞り数値 （ P .1 日 9) 


I — 露出補正//^ 

絞り数値 ( P .169 )— I 
シャツター速度 ( p . l 67 ) —I 

撮影トド* ( P .24) 

調光赃 ( P . 1 90) 

AF モード （ P .6 日）^ 1_ 操作ボづ 

ピクチャースタイル （ P .129)」 ( P .333 

測光モード （ P .173)—1 
ドライブモード （ P .1 10)— 


AE □ ック * (p.l77) 

高輝度側-階調優先* (口.1已0) 

I— 露出補正/ AEB 設定 （P. 17 己、] 7 日） 


に0感度 ( p . l 24) 


オートライティング 
オプティマイヴ 
( p . l 46) 


-操作ボタンカスタマイズ 
( P .333) 


-ホワイトバランス補正 ( p . l 44) 


0 * 印の機能は、クイック設定できません。 
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MENU 


メニュー機能の操作と設定 


このカメラでは、電子音や曰付/時刻など、さまざまな設定をメニュー機 
能で行います。メニュー機能の操作は、液晶モニターを見なびら、カメラ背 
面の 〈 MENU 〉 ボタン、〈回〉ボタン、〈巡〉<〇> を使って行います。 



E :再生一 

AF: AF -1 

。：撮影-1 


V 機能設定 

冉 . ：カスタム機能 

I - ★:マイメニ ユ ¬ 


サブタブ—— 

メニュー項目—— 


〇 Af 因 — _ 

令. 冉 ホ う 

ホつイトバランス'’ 


MWB データ登绿 


WB 補正/ BKT 設定 

| ao/±o 

控空間 

S 肪 B 

ビクチヤースタイル 

1スタンヴード 

レンブホを補正 


を重再出 

んなリ_ - 


' —メインタブ 


——メニュー内容 
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HD メニュー 機能の操作と設定 


メニュー機能の設定操作 


〇 ' AF 因 

M " ■ 

卜，任古 

SMOdTl 

:ホワイトバランス 

丽 1 

剛日デ-5蝴 
WBM 正/ BKT 臓 

0,0/±0 

をを田 

舶 B 

ビクチサースタイル 

スタンブード 

レンス化を fil 正 
をなお 

しない 


メニューを表示する 

♦ ( MENU ) ボタンを押すと表示されます。 

タブを選ぶ 

• 〈回〉ボタンを押すと、メインタブ（系 
統）び切り換わります。 

• <^>を回してサブタブを選びます。 

♦ 例えば、本文中の [ 04 ] タブは、〇 

(撮影）タブの左から4番目の「■」を選 
んでいる画面のことです。 




3 


1 〇 AF 囚 

卜 A 古1 

かが ! 占化け furwi 

.一.'' 

がトド 

ライブモード ： 


> 山ライフモード 
クイヴクモード 


〇 AF 囚 

V .9. * 

3MMT4:tVturK. 

LV が,縱 

括出国 

1がモ-ド 

山ライプモード1 

グリッド 

まをしない 

S が [mulation 

する 

LV» 有版 

モード1 

i (巧タイ 7— 

16巧 


4 


5 


項目を選ぶ 

• 〈類〉を回して項目を選び、〈@)〉を押 
し ct '^ 9 〇 


内容を選ぶ 

• 〈類〉を回して内容を選びます。 

• 現在設定されている内容は青色で表示 
されます。 

内容を設定する 

• <©> を押すと設定されます。 

設定を終了する 

•〈 MENU 〉 ボタンを押すと表示び消え、撮 
影準備状態に戻ります。 


IS • これ];!降のメニュー機能の説明は、 〈 MENU 〉 ボタンを巧して、メニュー画面 
び表示されていることを前提に説明しています。 

• 〈を〉でメニュー機能の設定を行うことち)できます （ [囚 1: 画像消ま] [>1 : 
カード初期化] を除く）。 

• 操作の途中でキャンセルするときは、 〈 MENU 〉 ボタンを巧します。 

• メニュー機能の内容は、3目3ページを参照してください。 
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使い始める前の準備 


mm 力ードを初期化ずる 

新しく買ったカードや、他のカメラ、パソコンで初期化したカードは、こ 
のカメラで正しく記録でさるよラに、初期化（フォーマット）を行ってくだ ■ 
さぃ。 

か力ードを初期化ずると、力ードに記録されている内容は、画像だけでな 
くずべて消去されまず。プ□テクトをかけた画像も消去されまずので、 

記録内容を十分に確認してか5初期化してください。必要な記録内容 
は、初期化ずる前に必ずパソコンなどに保存してください。 

1[力ード初期化]を選ぶ 

参[ VI ]タブの 访-ド初期化] を選び、〈©〉 

を押します。 


2力ードを選ぶ 

参 [ QJ ] は力ード I 、[凹]は力ード2です。 
♦ 〈類〉を回して力ードを選び、〈@)〉を 
押します。 

3 [0 K ] を選ぶ 

参 [0 K ] を選び、〈@)〉を押します。 

今カードび初期化されます。 

今初期化び終了すると、メニューに戻りま 
す。 
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使い始める前の準備 


#こんなとをに力ードを初期化します 

参新しく買ってきたカードを使うとき 
参他のカメラやパソコンで初期化されたカードを使うとき 
参カードの中び画像やデータでいっぱいになったとさ 
参力ードに関ずるエラーび表示されたとき （ P .388) 


W •容量び] 28 G 目までの力ードは FAT 形式、 128 G 目を超えるカードは exFAT 
形式でフォーマットされます。なお、このカメラで初期化した] 28 G 目を超え 
るカードを他のカメラに入れると、エラーび表示され、使用でさないことび 
あります。また、 exFAT 形式でフォーマットされたカードは、パソコンの 0 S 
の種類やカード U —ダーにより、正しく認識されないことびあります。 

• カード内のデータは、初期化や削除をしてち、ファイルの管理情報び変更さ 
れるだけで、完全には消去されません。譲渡•廃棄するとさは、ま意してく 
ださい。カードを廃棄するとさは、カードを破壊するなどして個人情報の流 
出を防いで < ださい。 

Bl •カード初期化画面に表示されるカードの総容量は、カードに表記されている 
容量よりを少なくなることびあります。 

• 本機器は、 Micros が t からライセンスされた exFAT 技術を搭載しています。 
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使い始める前の準備 


HID 電源が切れる時間を設定ずる/才ートパワーオフ 


カメラを操作しない状態で放置したとさに、節電のために電源び自動的に 
切れるまでの時間を変更することびでさます。自動的に切れないよラにする 
とさは、 [しない] に設定します。電源び切れたとさは、シャッターボタンな I 
どを押すと、電源び入ります。 



[才ートパワーオフ]を選ぶ 

参 [ V 2] タブの はートパワーオフ] を選び、 

〈毎)〉を押します。 

時間を設定する 

参内容を選び〈毎)〉を押します。 


13 [しなし リに設定してち、節電のため30分で液晶モニターの表示び消えます（カメ 
ラの電源は切れません)。 


mm 撮影直後の画像表示時間を設定する 

撮影直後に液晶モニターに表示される画像の表示時間を設定することび 
でさます。撮影画像を表示したままにするとさは [ホールド]、 撮影画像を表 
示しないようにするとさは [切] に設定します。 

1[撮影画像の確認時間]を選ぶ 

参 [03] タブの [撮影画像の確認時間] を選 
び、〈贷)〉を押します。 

2 時間を設定する 

参内容を選び〈@)〉を押します。 


〇 AF 因 

fr 冉 ，古 

化 OOTJ 


切 ； 


2 巧 


4 博 ! 


け 巧 


ホールド I 


0 [ホールド] に設定すると、オートパワーオフの設定時間まで画像び表示されます。 
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使い始める前の準備 


mm カメラの機能設定を初期状態に戻す 

撮影機能や、メニュー機能の設定を初期状態に戻すことびでさます。 

1[カメラ設定初期化]を選ぶ 

参 [ V 4] タブの 访メラ設定初期化] を選び、 
<©> を押します。 


2 [0 K ] を選ぶ 

参 [0 K ] を選び〈©〉を押します。 

今[カメラ設定初期化] を行うと、カメラの設 
定び次のよラになります。 


撮影機能関係 


ドライブモード 

□ (I 枚撮影） 

露出補正 

解除 

AEB 

解除 

スト□ボ調光補正 

0 (ゼロ 

多重露出 

しない 

ミラーアップ撮該 

しない 

カスタム機能 

そのまま 

スト□ボ機能設定 

そのまま 


撮該モード 

P (プ□グラム AE ) 

AF モード 

ワンシヨッ hAF 

測距エリア選択モード 

] 点 AF (任意還択） 

AF フレーム 選択 

中央 

登録 AF フレーム 

解除 

測光モード 

困（評価測光） 

旧 0 感度 

オート 

旧 0 感度設定節囲 

下限値： I 00 
上限値：已 1200 

旧〇才ートの節囲 

下限値： 100 
上限イ直： 2 已巨 00 

旧 0 オート低速限界 

オート 



力^(ラ技定^0®^ 

力;(ラの巧置を巧にします 


キでシじルに OK I 
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使い始める前の準備 


画像記録関係 AF 関係 


画像サイズ 

L (ラージ） 

JPEG 画質 

8 

ピクチャースタイル 

スタンダード 

オートライティング 
オプティマイザ 

標準 

周辺光量補正 

する/ 

登録レンズ保持 

色収差補正 

する/ 

登録レンズ保持 

ホワイトバランス 

fMn \ (才ート） 

MWB データ 

登録保持 

カスタム WB 

登録保持 

WB 補正 

解除 

WB-BKT 

解除 

色空間 

sRG 巨 

長秒時露光のノイズお減 

しない 

高感度撮影時のノイズほ減 

標準 

高輝度側-階調優先 

しない 

記録機能 

標準 

画像番号 

通し番号 

ファイル名の設定 

カメラ固有 

自動クリーニング 

する 

ダストデリートデータ 

消去 


Case 1〜巨* 

Case 1 / 各ケー 
スの設定内容解除 

AI ヴーボ1コマ目 
レリーズ 

バランス重視 

ヴーボ AF 連続撮影中 
のレ U —ズ 

バランス重視 

USM レンズ電子式手 
動フオーカス 

ワンシヨツ hAF 
作動後-可能 

AF 補助光の投光 

する 

ワンシヨット AF 時の 
レリーズ 

ピン ト 優先 

自動選択 ： EOS iTR AF 

する 

AF 測距不能時の 
レンズ動作 

サーチ 駆動する 

任意選択可能な 

AF フレーム 

日1点 

測距エリア選択 
モードの限定 

全項目選択 

測距エリア選択 
モードの切換 

M-Fn ボタン 

縦位置/横位置の 

AF フレーム設定 

同じ 

AF フレーム 
任意選択時の循環 

しない 

(端で突さ当たり） 

測距時の 

AF フレーム表示 

還択 AF フレーム 
(常時表示） 

ファインダー情報の照明 

自動 

ファインダー内の AF 
作動表示 

視野内に表示 

AF マイク □ 

アジヤストメント 

しない 


初期設定値は、83〜8日ページを参照し 
て < ださい。 


59 


使い始める前の準備 


カメラ設定関係 


オートパワーオフ 

] 分 

電子音 

入 

カードなしレリーズ 

する 

撮該画像の確認時間 

2秒 

八イライト警告表示 

しない 

AF フレーム表示 

しなし、 

ヒストグラム 

輝度 

再生時のグリッド 

表 7 JT しなし、 

拡大倍率設定（約） 

2倍 

猫!での画像送り 

巧 （10 枚） 

縦位置画像回転表示 

する〇国 

動画再生カウント 

そのまま 

液晶の明るさ 

朱1 1 iTi 11去 

曰付/時刻/王 U ァ 

そのまま 

言語 

そのまま 

ビデオ出力方式 

そのまま 

皿西ボタンで 
表示ずる内容 

全項目選択 

ファインダー# 

表 7 JT しなし、 

通信機能の設定 

そのまま 

カスタム撮影モード 

そのまま 

著作権情報 

そのまま 

HDMI 機器制御 

切 

カメラシステム情報 

内容保持 

マイメニューの内容 

そのまま 

7イメニューか目表示 

しなし、 


ライブビュー撮影関係 


LVO/ •■設定 

静止画 

AF モード 

ライブモード 

グリッド 

表 7K しない 

露出 Simulation 

する 

LV 静音撮影 

モード] 

測光タイマー 

] 日秒 


動画撮影関係 


LVO/ •■設定 

静止画 

AF モード 

ライブモード 

グリッド 

表 7K しない 

動画記録サイズ 

1920X1080/IPB 

録音 

オート 

LV 詩音撮該 

モード] 

測光タイマー 

] 日秒 

タイムコード 

カウントアップ 

そのまま 

スタート時間設定 

そのまま 

動画記録カウント 

そのまま 

動画再生カウント 

そのまま 

ド□ップフレーム 

そのまま 

動画サイレント設定 

無効 

動画撮影ボタン 

M-Fn ボタン 


13 WFT、GPS 使用時の設定については、を機器の使用説明書を参照してください。 
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グリッドと化準器を表示ずる 

カメラの傾さ補正に有効なグ U ッドと水準器を、ファインダー内と液晶モ 
ニターに表示することびでさます。 


ファインダー巧にグリッドを表示する 


■ 



[ファインター#]を選ぶ 
参 [ V 2] タブの [ファインダー#] を選び、 
〈©〉を押します。 

[表示する]を選ぶ 

参 〈類〉を回して度 示する] を選び、〈©〉 
を押します。 









4： 

广 — 

C 


> 









♦ ファインダー内にグ U ッドび表示され 
ます。 


フアインダー巧に水準器を表示する 

フアインダー内に、 AF フレームを利用した水準器を表示することびでさ 
ます。詳しくは、操作ボタンカスタマイズ （ P .333) を参照してください。 


B1 ライブビュー撮影時、動画撮影時に、液晶モニターにグ U ッドを表示することび 
できます （P.20 日、241)。 
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グリッドと水準器を表おする 


液晶モニターに水準器を表示ずる 



( INFO .) ボタンを巧す 

参 〈 INFO .〉 ボタンを押すたびに表示び変わ 
ります。 

♦ 水準器を表示します。 



•水準器び表示されないときは、 [92： 
肛 I 五! ボタンで表示する内容] で、水準器び 
表示されるよラに設定します （ P .358)。 



カメラの傾きを確認する 

参水平と前後方向の傾さび r さざみで表 
示されます。 



• ホい線び緑色に変わると、傾さびほぼ補 
正された状態です。 


W 参傾さびほぼ補正された状態でわ ± r 程度の誤差び生じることびあります。 

• カメラび大さく傾いているとさは、水準器の誤差び大さくなります。 

Bl ライブビュー撮影時、動画撮影開始前に、同じ操作で水準器を表示することびで 
きます （ P . 203、 227) 0 なお、動画撮影中に水準器を表示することはできませ 
ん（水準器を表示した状態で動画撮影を開始すると、水準器び消えます)。 
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©機能ガイドについて 

メニュー画面の下に [肛 I 因 ヘルプ] び表示されているとさは、機能ガイド 
(機能の説明）を表示することびでさます。 〈 INFO .〉 ボタンを押している間 
だけ機能ガイドび表示されます。機能ガイドび2ページし U 上あるとさは、画 
面のち側にスク□ールバーび表示されます。そのとさは、 〈 INFO .〉 ボタンを 
押しなびら〈類〉を回します。 


[ AF 1] タブ [ Cases の例 


] S ま拓が入るヒさや、巧ち巧が 
がフレームが弓ホれやずいヒさ 
巧写巧ちな巧ほ 

3巧寬こ巧ずる追なな占一 IM 
a 巧点巧 y を y 特は 
n ヘルフ m 巧 tt 巧を 


INFO . 

み 


み JU 巧の 

巧つて U た®写巧ヴ AF フレーム ■ 

か 5 HS ホ M てを、该写片じピン 
卜をるわせ g け A ラヒする巧定で 
ず， 

»写巧の手前に苗室》が一巧入 y 
込むヒきや、坂写巧⑩历きび巧し 

inn 巧 


スク□ールバー 


[ AF 3] タブ [AF 補助光の投光] の例 


が励光の R が 


&AFmmm 

す舌 ON 

iMcn 

•ずる； ■ 

しな U OFF 

定か光ち a の拍の光のを没がの 

EOS 巧ホ曲スト□ボか引げ補めあ 
を巧光するかど5かを巧定します 
田立百 lAj レフ 

NMrU . 

み 

なちじ店じてかが义卜 D ボび5 

AF 捕のホが巧がごれまず 
•しな U : 

か淀ストロボか5が巧曲先は投お 
されまだん. AFffi の巧が化め人め 

inn -*-# 


参[冉 .引 タブ [7 ルチ電子□ック] の例 


7ルチ■子□ヴク 


07ルチ■す□ヴク 

— A メイン S 子ダイやル 

INFO . 

»岳/マルチ■す□ヴクスイヴチ 

イ をけブち子ブイャル 

を <L な: K ：> ぬ■じレたと3じ、 

がマル于コント□ーラー 

み 

K 巧を«止する巧«に古スークを 


巧けまず。 

OK 


す用*な技を巧巧を巧止するこヒ 


ザできます 

lEISlW レフ 
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AF / ドライブの設定 



ファインター内に配置された目1点の 
AF フレームを使用して、さまざまな撮影 
シーンに対応した AF 撮影を行うことがで 
さます。 


また、撮影状況や被写体にあわせて、オートフォーカスの作動 
特性を選択したり、最適なドライブモードを選択することがでさ 
ます。 


0 < AF > は Auto Focus (才ートフォーカス）の略で自動ピント合わせの 
ことです。 〈 MF 〉 は Manual Focus (マニュアル フォー カス）の略で 手 
動ピント合わせのことです。 












AF: AF モードの選択 

撮影状況や被写体にあわせて、 AF の作動特性を選ぶことびでさます。 




レンズのフォーカスモードスイツチを 
< AF > にする 


< AF - DRIVE > ボタンを巧す （を 6) 


AF モードを選ぶ 

• 上面表示パネルを見なびら〈猫!〉を回 
します。 

ONESH 饥： ワンシヨット AF 
AI SERVO : AI サーボ AF 


园測距エ U ア選択モードび、目1点自動還択 （ P .74)、 またはゾーン AF ( P .73) の 
とさに、被写体の色情報や人物の顔を検出した情報を使って AF を行ラことびでさ 
ます （ P .9 已)。 
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AF: AF モードの選択 


止まつている被写体を撮る：ワンシヨツト AF 



[ cSneshot ) 


止まっている被写体の撮影に適していま 

す。シャッターボタンを半押しずると1回だ 

けピント合わせを行いまず。 

参被写体にピントび合ラと、ピント合わせ 
を行った AF フレームび表示され、ファ 
インタ' 一 内に合焦 マーク 〈•〉 び 点なし 
よ9 〇 

参評価測光のとさは、ピントび合ラと同時 
に露出値びミ夫まります。 

♦ シャッターボタンを半押ししている間、 
ピントび固定され、構図を変えて撮影す 
ることびでさます。 

参 〈 AF - ON 〉 ボタンで AF を行うこともでき 
ます。 


QI • ピントび合わないと、ファインダー内の合焦マーク〈•〉び点滅します。こ 
のとさはシャッターボタンを全巧ししても撮影でさません。構図を変えて再 
度ピント合わせを行うか、 『 AF の苦手な被写体』 ( P .108) を参照してくださ 
い。 

• [ 03 : 電子音]を[切]に設定すると、ピントび合ったとさに、電子音び鳴ら 
ないよラになります。 

囚 フォー カス □ック 撮影 

ワンシヨット AF でピントを合わせたあと、ピントを固定したまま構図を変えて撮 
影するち法を「フォーカス□ック撮影」といいます。エ U ア AF フレームに入らな 
し、、画面の端に被写体びあるとさなどに有効です。 
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AF : AF モードの 選択 


動いている被写体を撮る： AI サーボ AF 

撮影距離びたえず変化する（動いている） 
被写体の撮影に適していまず。シャッター 
ボタンを半押ししている間、被写体にピン 
卜を合わせ続けまず。 

• 露出は撮影の瞬間に決まります。 

•〈 AF - ON 〉 ボタンで AF を行うこともでき 
ます。 





AI ヴーボ A 刊きの動体予測機能について 

被写体びほぼ等速度でカメラに近づいてくる、または遠ざかっていくとき 
に、シャッターび切れる直前に正しいピントび得られるよラに、その被写体 
の位置を予測してピントを合わせ続ける機能です。 

♦ 測距エ U ア選択モード （ P .69) び、 6] 点自動選択のとさは、初めに任 
意選択した AF フレームで被写体を捉えます。被写体び任意選択した AF 
フレームから外れてを、エ IJ ア AF フレームで被写体を捉えていれば、継 
続してピント合わせび行われます。 

BlAI ヴーボ AF では、ピントび合っても電子音は鳴りません。また、ファインダー内 
の合焦マーク〈•〉ち点灯しません。 


AF 作動表示について 

シャッターボタンを半押しして、 AF でピ 
ント合わせを行っているとさ （ AF 作動中） 
は、ファインダー視野内のち下に〈囚3〉び 
表されます。 

なお、ワンショット AF 時は、ピントび 
合ったあと、シャッターボタンを半押しし 
ている間を表示されます。 



S1 AF 作動表示の表示位置を、ファインダーの視野外に変更することびでさます 
( P .101)。 
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回測距エリアを選択ずる — 

AF を行ラための AF フレーム（測距点）を 6] 点備えています。撮影シー 
ンや被写体に応じて、 AF フレームを選ぶことびでさます。 

か使用するレンズにより、使用可能な測距点の数や、測距パターンび異な 
ります。詳しくは、76ぺージ『使用レンズと AF 測距につい口を参照 
して < ださい。 


測距エリア選択モード 

測距エ U ア選択モードを6種類の中から選ぶことびでさます。選択方法 
は、次ページを参照してください。 



スポット1点 AF (任意選択） 

狭い部分にピントを合わせることびでさ 
よ9 〇 


1点 AF (任意選択） 

ピント合わせに使う AF フレーム]点を 
選択します。 


領域拡大 AF (任意選択。写。） 

任意に選択した]点〈□〉と、隣接する 
上下左ちの AF フレーム〈□〉でピント合わ 
せを行います。 
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回測距エリアを選択する 




領域拡大 AF (任意選択周囲） 

任意に選択した]点〈□〉と、隣接する 
周囲の AF フレーム〈□〉でピント合わせを 
行います。 


ゾーン AF (ゾーン任意選択） 

6] 点の AF フレームを、9つの測距ゾー 
ンに分けてピント合わせを行います。 


目1点自動選択 AF 

すべての AF フレームを使ってピント合 
わせを行います。 


測距エリア選択モードを選ぶ 



測距エリア選択モードを選ぶ 

参〈回〉ボタンを押します。 

参ファインダーをのぞきなびら、 〈 M - Fn 〉 
ボタンを押します。 

今 < M - Fn > ボタンを押すたびに、測距エ U 
ア選択モードび切り換わります。 


〇 ♦ [ AF 4: 測距エリア選択モードの限赶 で、使用する測距エ U ア還択モードだけに限 
定することびでさます （ P .97)。 

• [ AF 4: 測距エリア選択モードの切換] を [国^メイン電子ダイヤル] に設定すると、 

〈回〉 ボタンを巧したあと、〈巡!〉で測距エリア選択モードを選ぶことびで 
きます （ P .98)。 
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回測距エリアを選択する 


AF フレームを任意選択する 

AF フレームまたはゾーンを任意選択することびでさます。なお、61点自 
動選択 A 刊寺は、 AI サーボ AF の開始位置を任意選択することびでさます。 

1〈回〉ボタンを巧す 

今ファインダー内に AF フレームび表示さ 
れます。 

参領域拡大 AF のとさは、隣接した有効に 
なる AF フレームを表示されます。 

参ゾーン AF のとさは、選択されている 
ゾーンび表示されます。 




AF フレームを 選択する 

参〈を〉を操作すると、押した方向の AF フ 
レームび選択されます。〈を〉をまつす 
ぐに押すと、中央の AF フレーム（また 
は中央のゾーン）び選択されます。 


□ □□ 
□ □□ 

□ : 

1 

呂1 

]□ 

こ 

吕有吕 
□ □□ 

□ I 

1 

呂1 

□ □ 

E 


〇 


参〈巡!〉で横方向、〈類〉で縦方向の AF 
フレームを選択することをでさます。 

♦ ゾーン AF のとさは、〈溢〉または〈類〉 
を回すと、ゾーンび循環して切り換わり 
よ9 〇 


AF フレームの点打/点滅にごいて 

〈回〉 ボタンを押したときに、「点な」している AF フレームは、高精度な 
ピント合わせびでさる「ク□ス測距点」です。「点滅」している AF フレーム 
は、横線を検出できる測距点です。詳しくは、75ページを参照してください。 


0参〈回〉 ボタンを巧したとさに、上面表示パネルに表示される内容は、次のとお 
りです。 

-日]点自動還択 AF 、 ゾーン AF (ゾーン任意選択）；じ：] AF 
-スポット I 点 AF、 I 点 AF 、 領域拡大 AF : SEL [] 仲央） /SELAF (中央政外） 

• [ AF 己： AF フレーム任意選択時の循環] で、 [しない{端で突き当たり）][ずる] を選ぶ 

ことびでさます （ P .99)。 
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測距エリア選択モードの内容 

スポット1点 AF (任意選択） 

] 点 AF と同じですび、選択した AF フレーム〈回〉 
。。。。：：：。。。。 で、より狭い部分にピントを合わせることびでさま 
::::う：：：：す。ピンポイントでピントを合わせたいときや、おり 
の中の動物を撮影するとさなどに効果的です。 

なお、スポット AF は測距範囲び狭いので、手持ち 
撮影のとさや動さのある被写体に対しては、ピントび 
合いにくいことびあります。 


1点 AF (任意選択） 

ピント合わせに使う AF フレーム]点〈□〉を選択 
。。。 します。 



領域拡大 AF (任意選択。写。） 

任意に選択した AF フレーム〈□〉と、隣接する上下左ちの AF フレーム 
〈。〉でピント合わせを行います。 ] 点 AF では被写体の追従び難しい、動さ 
のある被写体を撮影するとさに有効です。 

AI サーボ AF のときは、初めに任意選択した AF フレーム〈□〉で被写体を 
捉える必要びありますび、ゾーン AF よりを狙った被写体にピントを合わせ 
やすい特性ををっています。 

ワン シヨッ ト AF のときは、領域拡大した AF フレームでピントび合うと、 
任意選択した AF フレーム〈□〉に加えて、その AF フレーム〈□〉を表示さ 
れます。 
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測距エリア選択モードの内容 


領域拡大 AF (任意選択周囲） 

任意に選択した AF フレーム〈□〉と、隣接する周囲の AF フレーム〈□〉 

でピント合わせを行います。「領域拡大 AF (任意選択。自0」より、さらに広 
い範囲でピント合わせを行います。 ] 点 AF では被写体の追従び難しい、動 
さのある被写体を撮影するとさに有効です。 

AI サーボ AF 、 ワンショット AF 時の動作は、領域拡大 AF (任意選択。自。）| 
と同じです （ P .72)。 

□回 回□回 

回回回 回回回 回 □ 

0 0 巨)0 0 巨]0 

□回 回□回 

0巨] 回巨]巨！ 


ゾーン AF (ゾーン任意選択） 

61点の AF フレームを、9つの測距ゾーンに分けてピント合わせを行いま 
す。選択したゾーンの全 AF フレームで自動選択 AF を行うため、 ] 点 AF や領 
域拡大 AF よりをピントび合いやすく、動さのある被写体を撮影するとさに 
を有効です。 

ただし、基本的に最を近距離にある被写体にピントを合わせるため、]点 
AF や領域拡大 AF よりを狙った被写体にピントび合いにくいことびありま 
す。 

ピントび合った AF フレームは、〈□〉で表示されます。 
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測距エリア選択モードの内容 


目1点自動選択 AF 


すべての AF フレームを使用してピント合わせを行います。 

ワンショット AF のとさは、シャッターボタンを半 
押しすると、ピントの合った AF フレーム〈□〉び表 
示されます。複数の AF フレームび表示されるときは、 
そのすべてにピントび合っています。基本的に最を近 
距離にある被写体にピントを合わせます。 






AI サーボ AF のときは、初めに任意選択 （ P .71) し 
た AF フレーム〈□〉でピントを合わせます。ピント 
び合った AF フレームは、〈□〉で表示されます。 


W • 日 1 点自動選択 AF 、 またはゾーン AF で、 AI ヴーボ AF に設定したときは、ピン 
卜合わせを行う AF フレーム〈□〉び被写体に追従して移動しますび、被写体 
びルさいなど、撮影条件によっては、追従しないことびあります。また、イ氏 
温下では、追従応答性び遅<なります。 

• スポット 1 点 AF 設定時は、スト□ボの AF 補助光でピントび合いにくいことび 
あります。 

• AF 補助光を備えた EOS 用外部スト□ボ使用時に、 AF 補助光でピントび合わ 
ないときは、測距エ U ア選択モードを 1 点 AF (任意選択）にして、中央の AF 
フレームを選んで AF を行ってくださし、。 

• AF フレーム照明時に、ファインダー内の一部または全体びホく見えることび 
ありますび、これは AF フレーム表示装置（液晶）の特性によるものです。 

• 低温下では、 AF フレーム表示装置（液晶）の特性上、 AF フレームの点滅表示 
( P .71) び見えにくくなります。 

园 • [AF4: 織位置/横位置の AF フレーム設定] を[□日 別々に設定] に設定すると、測距 
エ U ア選択モードと任意選択した AF フレーム（またはゾーン）を、縦位置撮 
影と横位置撮影で別々に設定することびでさます ( p .98 )o 

• [AF4: 任意選択可能な AF フレーム] で、任意選択できる AF フレームの数を変更す 
ることびでさます （ P .96)。 
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AF センサーについて 


このカメラの AF センサーは、測距点を 61 点備えています。各測距点に対 
する測距センサーのパターンは、図に示すとおりです。開放絞り数値び F 2.8 
までの明るいレンズを使用すると、ファインダー中央部で高精度な AF 測距 
を行うことびでさます。 

なお、使用ずるレンズにより、使用可能な測距点の数ゃ測距パターンび異 
なりまず。詳しくは、76〜81ぺージを参照してください。 


概念図 


f お削リ 
お掩扎] 
お肖削り 
I 輔贴 
I お則 E] 


- F 已 .6 縦測距 


:: F 4 横 + F 日.目縦 

I - ク□ス測距： F 已 .6 縦 + F 已.目横 


ちホい J 
お肖刖 3] 
お H ホ[弓] 

I お削 3 J 

!お刖日] 


デュアルク□ス測距： 
F 2.8 ち斜め + F 2.8 左斜め 
F 已.目縦 + F 已.目横 



開放絞り数値び F 2.8 までのレンズに対応した、より高精度なピ 
ント合わせを行ラことびでさる測距センサーです。斜め配列で 
ク□スしているため、ピントび合いにくい被写体び少なくなっ 
ています。ファインダー中央部の縦已点をカバーしています。 

開放絞り数値び F 4 までのレンズに対応した、高精度なピント合 
わせを行うことびでさる測距センサーです。横配列になってい 
るため、縦線を検出することびでさます。 


開放絞り数値び F 己日までのレンズに対応した測距センサーで 
す。横配列になっているため、縦線を検出することびでさます。 
つアイ ンダー中央部の縦3列の測距点をカバーしています。 


開放絞り数値び F 己日までのレンズに対応した測距センサーで 
す。縦配列で目1点すベての測距点をカバーしています。横線を 
検出することびでさます。 
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使用レンズと AF 測距について 

W • このカメラは日]点の AF フレーム（測距点）を備えていますび、 使用するレン 

ズにより、使用可能な測距点の数や測距パターンが異なり、 A 〜 H の8グルー 
プに分類されます。使用するレンズがどのグループに属しているか、確認し 
て < ださい。 

• F 〜 H グループのレンズを使用したときは、測距点がかなくなります。 

01 • 〈回〉ボタンを巧したとさに、「□」で示した位置の AF フレームび点滅します 
(「■/■/□」は点灯)。 

参 「Extender EF1.4X」「Extender EF2x」 は l/ll/lll 型共通です。 

• EOS-1DX じ(降に発売された、新しいレンズのグループ属性については、キ 
ヤノンのホームページなどで確認してください。 

• 国や地域によっては、販売されていないレンズびあります。 


A グループ 

61 点で AF 測距を行うことびでさます。すべての測距エ IJ ア選択モードを 
選ぶことびでさます。 

■ ■■ ■:デュアルク□ス測距点です。被写体捕 

目 □■■■□ □ お能力に優れ、他の測距点よりも高精 

目 □■■■□ □ 度なピント合わせを行うことびできま 

す。 

■:ク□ス測距点です。被写体捕捉能力に 
優れ、高精度なピント合わせを行ラこ 
とびでさます。 

□:横線を検出でさる測距点です。 


EF24mm F1.4L USM 

EF50mm F1.8 II 

EF200mm F1.8L USM 
+ Extender EF1.4x 

EF24mm F1.4L II USM 

EF85mm F1.2L USM 

EF200mm F2L IS USM 

EF28mm F1.8 USM 

EF85mm F1.2L II USM 

EF200mm F2L IS USM 
+ Extender EF1.4x 

EF35mm F1.4L USM 

EF85mm F1.8 USM 

EF200mm F2.8L USM 

EF35mm F2 

EFIOOmm F2 USM 

EF200mm F2.8L II USM 

EF50mm F1.0L USM 

EF135mm F2L USM 

EFSOOmm F2.8L USM 

EF50mm F1.2L USM 

EF135mm F2L USM 
+ Extender EF1.4x 

EFSOOmm F2.8L IS USM 

EF50mm F1.4 USM 

EF135mm F2.8 (Softfocus) 

EFSOOmm F2.8US II USM 

EF50mm F1.8 

EF200mm F1.8L USM 

EF400mm F2.8L USM 
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使用レンズと AF 測距について 


EF400mm F2.8L 11 USM 

EF16-35mm F2.8L USM 

EF28-70mm F2.8L USM 

EF400mm F2.8L IS USM 

EF16-35mm F2.8L II USM 

EF70-200mm F2.8L USM 

EF400mm F2.8L IS II USM 

EF17-35mm F2.8L USM 

EF70-200mm F2.8L IS USM 

TS-E45mm F2.8* 

EF20-35mm F2.8L 

EF70-200mm F2.8L IS II USM 

TS-E90mm F2.8* 

EF24-70mm F2.8L II USM 

EF80-200mm F2.8L 


手動ピント合わせ、テイルト/シフトなし時 


B グループ 

61 点で AF 測距を行うことびでさます。すべての測距エ U ア選択モードを 
選ぶことびでさます。 

デュアルク□ス測距点です。被写体捕 
捉能力に優れ、他の測距点よりを高精 
度なピント合わせを行ラことびでさま 
す。 

ク□ス測距点です。被写体捕捉能力に 
優れ、高精度なピント合わせを行うこ 
とびでさます。 

横線を検出でさる測距点です。 


EF14mm F2.8L USM 

EF20mm F2.8 USM 

EF28mm F2.8 IS USM 

EF14mm F2.8L II USM 

EF24mm F2.8 

EF24-70mm F2.8L USM 

EF15mm F2.8 Fisheye 

EF24mm F2.8 IS USM 



C グループ 

61 点で AF 測距を行うことびでさます。すべての測距エ U ア選択モードを 
選ぶことびでさます。 

■ ■ ■ ■:ク□ス測距点です。被写体捕捉能力に 


□ [ 

■国 ■ 

] □ 

□ [ 


] □ 

□ [ 


] □ 

□ [ 


] □ 

□ [ 

■ ■■ 

] □ 


□: 


優れ、高精度なピント合わせを行うこ 
とびでさます。 

□:横線を検出でさる測距点です。 


□□□□□ 

□□□□□ 

■■■■■ 

■■■■■ 

■■■■■ 

□□□□□ 

□□□□□ 
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使用レンズと AF 測距について 


EFSOmm F2.5 Compact Macro 

TS-E24mm F3.5L* 

EF200mm F1.8L USM 
+ Extender EF2x 

EFIOOmm F2.8 Macro 

TS-E24mm F3.5L II* 

EF200mm F2L IS USM 
+ Extender EF2x 

EFIOOmm F2.8L Macro IS USM 

EF200mm F2.8L USM 
+ Extender EF1.4x 

EF8-15mm F4L Fisheye USM 

EFSOOmm F4L USM 

EF200mm F2.8L II USM 
+ Extender EF1.4x 

EF17-40mm F4L USM 

EFSOOmm F4L に USM 

EFSOOmm F2.8L USM 
+ Extender EF1.4x 

EF24-105mm F4US USM 

EF400mm F4 DO IS USM 

EFSOOmm F2.8L IS USM 
+ Extender EF1.4x 

EF28-80mm F2.8-4L USM 

EFSOOmm F4L IS USM 

EFSOOmm F2.8L に II USM 
+ Extender EF1.4x 

EF70-210mm F4 

EFSOOmm F4L に II USM 

EF400mm F2.8L USM 
+ Extender EF1.4x 

EF70-200mm F4L USM 

EF600mm F4L USM 

EF400mm F2.8L II USM 
+ Extender EF1.4x 

EF70-200mm F4L IS USM 

EFSOOmm F4L IS USM 

EF400mm F2.8L IS USM 
+ Extender EF1.4x 

EF70-200mm F2.8L USM 
+ Extender EF1.4x 

EFSOOmm F4L IS II USM 

EF400mm F2.8L に II USM 
+ Extender EF1.4x 

EF70-200mm F2.8L に USM 
+ Extender EF1.4x 

TS-E17mm F4L* 

EF135mm F2L USM 
+ Extender EF2x 

EF70-200mm F2.8L IS II USM 
+ Extender EF1.4x 


手動ピント合わせ、テイルト/シフトなし時 


D グループ 

61 点で AF 測距を行うことびでさます。すべての測距エ U ア選択モードを 
選ぶことびでさます。 

■:デュアルク□ス測距点です。被写体捕 
捉能力に優れ、他の測距点よりを高精 
度なピント合わせを行うことびでさま 
す。 

■:ク□ス測距点です。被写体捕捉能力に 
優れ、高精度なピント合わせを行ラこ 
とびでさます。 

□:横線を検出でさる測距点です。 


[EF28mm F2.8 


目目 


□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
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使用レンズと AF 測距について 


■:ク□ス測距点です。被写体捕捉能力に 
優れ、高精度なピント合わせを行ラこ 
とびでさます。 

□:横線を検出でさる測距点です。 


E グループ 

61 点で AF 測距を行うことびでさます。すべての測距エ IJ ア選択モードを 
選ぶことびでさます。 


EFSOmm F2.5 Compact Macro 
+ LIFE SEE Converter 

EFSOOmm F2.8US II USM 
+ Extender EF2x 

EF28-105mm F3.5-4.5 USM 

EFIOOmm F2.8 Macro USM 

EF400mm F2.8L USM 
+ Extender EF2x 

EF28-105mm F3.5-4.5 II USM 

EF400mm F5.6L USM 

EF400mm F2.8L II USM 
+ Extender EF2x 

EF28-135mm F3.5-5.6 IS USM 

EFSOOmm F4.5L USM 

EF400mm F2.8L IS USM 
+ Extender EF2x 

EF28-200mm F3.5-5.6 

EFSOOmm F4L USM 
+ Extender EF1.4x 

EF400mm F2.8US II USM 
+ Extender EF2x 

EF28-200mm F3.5-5.6 USM 

EFSOOmm F4L に USM 
+ Extender EF1.4x 

EFSOOmm F4L IS II USM 
+ Extender EF1.4x 

EF28-300mm F3.5-5.6US USM 

EF400mm F4 DO IS USM 
+ Extender EF1.4x 

EF600mm F4L IS II USM 
+ Extender EF1.4x 

EF35-105mm F3.5-4.5 

EFSOOmm F4L IS USM 
+ Extender EF1.4x 

EF20-35mm F3.5-4.5 USM 

EF35-135mm F3.5-4.5 

EF600mm F4L USM 
+ Extender EF1.4x 

EF24-85mm F3.5-4.5 USM 

EF35-135mm F4-5.6 USM 

EF600mm F4L に USM 
+ Extender EF1.4x 

EF28-90mm F4-5.6 

EF38-76mm F4.5-5.6 

EF200mm F2.8L USM 
+ Extender EF2x 

EF28-90mm F4-5.6 USM 

EF50-200mm F3.5-4.5 

EF200mm F2.8L II USM 
+ Extender EF2x 

EF28-90mm F4-5.6 II 

EF50-200mm F3.5-4.5L 

EFSOOmm F2.8L USM 
+ Extender EF2x 

EF28-90mm F4-5.6 II USM 

EF55-200mm F4.5-5.6 USM 

EFSOOmm F2.8L に USM 
+ Extender EF2x 

EF28-90mm F4-5.6 111 

EF55-200mm F4.5-5.6 II USM 


□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 



□□□□□ 

□□□□□ 

□目目 

□□□□□ 
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使用レンズと AF 測距について 


EF70-200mm F2.8L USM 
+ Extender EF2x 

EF70-300mm F4.5-5.6 DO に USM 

EF80-200mm F4.5-5.6 

EF70-200mm F2.8L IS USM 
+ Extender EF2x 

EF75-300mm F4-5.6 

EF90-300mm F4.5-5.6 

EF70-200mm F2.8L に II USM 
+ Extender EF2x 

EF75-300mm F4-5.6 USM 

EF90-300mm F4.5-5.6 USM 

EF70-200mm F4L USM 
+ Extender EF1.4x 

EF75-300mm F4-5.6II 

EF100-200mm F4.5A 

EF70-200mm F4L IS USM 
+ Extender EF1.4x 

EF75-300mm F4-5.6 II USM 

EF100- 300 mm F4.5-5.6 USM 

EF70-210mm F3.5-4.5 USM 

EF75-300mm F4-5.6 III 

EF100- 300 mm F5.6 

EF70-300mm F4-5.6 に USM 

EF75-300mm F4-5.6 III USM 

EF100- 300 mm F5.6L 

EF70-300mm F4-5.6L に USM 

EF75-300mm F4-5.6 に USM 

EF100400mm F4.5-5.6L IS USM 


F グループ 

47点で AF 測距を行うことびでさます （61 点測距はできません)。すべて 
の測距エ U ア選択モードを選ぶことびできます。なお、自動選択 A 刊寺の AF 
領域を表す外側の枠（ェ U ア AF フレーム）は、61点自動選択時と異なりま 
す。 



■ 

■ 

■ 

■ 

□ □ 

□ ■ 

■ 

■ 

□ □ 

□ ■ 

■ 

■ 

□ □ 

□ ■ 

■ 

■ 

□ 

□ ■ 

■ 

■ 


■ 

■ 

■ 


□ □ 

□ □□ 
□ □□ 
□ □□ 
□ □ 


■:ク□ス測距点です。被写体捕捉能力に 
優れ、高精度なピント合わせを行うこ 
とびでさます。 

□:横線を検出でさる測距点です。 

:使用でさません（非表示)。 


EFSOOmm F5.6L IS USM 

EF28-80mm F3.5-5.6 III USM 

EF35-80mm F4-5.6 II 

EF22-55mm F4-5.6 USM 

EF28-80mm F3.5-5.6 IV USM 

EF35-80mm F4-5.6 III 

EF28-70mm F3.5-4.5 

EF28-80mm F3.5-5.6 V USM 

EF35-80mm F4-5.6 PZ 

EF28-70mm F3.5-4.5 II 

EF28-105mm F4-5.6 

EF35-80mm F4-5.6 USM 

EF28-80mm F3.5-5.6 

EF28-105mm F4-5.6 USM 

EF35-350mm F3.5-5.6L USM 

EF28-80mm F3.5-5.6 USM 

EF35-70mm F3.5-4.5 

EF80-200mm F4.5-5.6 II 

EF28-80mm F3.5-5.6 II 

EF35-70mm F3.5-4.5A 

EF80-200mm F4.5-5.6 USM 

EF28-80mm F3.5-5.6 II USM 

EF35-80mm F4-5.6 
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使用レンズと AF 測距について 


G グループ 

33点で AF 測距を行うことびでさます （61 点測距はでさません)。すべて 
の測距エ U ア選択モードを選ぶことびでさます。なお、自動選択 A 刊寺の AF 
領域を表す外側の枠（エ U ア AF フレーム）は、61点自動選択時と異なりま 
す。 ■ 

■:ク□ス測距点です。被写体捕捉能力に ■ 
優れ、高精度なピント合わせを行うこ 
とびでさます。 

□:横線を検出でさる測距点です。 

:使用でさません（非表示)。 


□ ■国 ■ 

□ □■国 ■ 
□□□■■■ 

□ □■国 ■ 


□ 

□ □ 

□ □□ 
□ □ 

□ 


EF180mm F3.5L Macro USM 


EF180mm F3.5L Macro USM 
+ Extender EF1.4x 


EF1200mm F5.6L USM 


H グループ 

ファインダー中央の]点で AF 測距を行ラことびでさます（多点測距はで 
さません)。測距エ IJ ア選択モードは、「1点 AF (任意選択)」、「スポット] 
点 AF (任意選択)」のみ選ぶことびでさます。 

■:ク□ス測距点です。被写体捕捉能力に 
優れ、高精度なピント合わせを行うこ 
■ とびでさます。 

:使用でさません（非表示)。 


[EF35-105mm F4.5-5.6 ]EF35-1 05mm F4.5-5.6 USM 


W 開放絞り数値び F 已.目よりち暗いレンズのとさは、ファインダー撮影時に AF を行 
ラことはでさません。また、ライブビュー撮影、動画撮影時に AFM で AF を行ラ 
ことはでさません。 
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MENU 


巧写做こちわせて Al サーボ特性を選ぶ— 


撮影する被写体や、撮影シーンにあわせて、 「 easel 」 〜 「 Cases 」 を 
選ぶだけで、被写体やシーンに適した AI サーボ AF 撮影を簡単に行ラことび 
でさます。この機能を 「 AF カスタム設定ガイド機能」といいます。 


〇 が厉 


fr 再， ★ 

EdqI 

Casci 


阿’- ■ 

ん R 巧柏め本的な没を 

* お写体おが特な トー立一 B I 

ず法を巧化に巧する追だせ a ~ ii~D 
が n 巧な乗 y 移 y 巧性 
の[因へルフ田!}巧な£ 


[ AF 1] タブを選ぶ 


ケースを選ぶ 

• 〈類〉を回してケース（マーク）を選び、 
<©> を押します。 

今選択したケースに設定されます。選択し 
たケースは青色で表示されます。 


各ケースの内容について 

に asel 」 〜 「 Cases 」 は、87〜89ぺージで説明する被写体追従特性、 
速度変化に対する追従性、測距点乗り移り特性の組み合わせを6種類用意し 
たをのです。表の内容から、被写体やシーンに適したケースを選びます。 


ケース 

マー ク 

内容 

撮影シーン例 

ぺージ 

Case ] 

卢 

ミ凡用性の高い基本的な設定 

動さのある被写体全般 

83 

Case 2 

k 

障害物び入るとさや、被写 
体び AF フレームから外れや 
すいとさ 

テニス、水泳のバタフライ、 

フ U —スタイルスキーなど 

83 

Case 3 

あ巧 

急に現れた被写体に素早< 
ピントを合わせたいとさ 

自転車□ー ドレースのスター 
卜、アルペン滑降スキーなど 

84 

Case 4 

ぶ 

被写体び急加速/急減速する 
とさ 

サッカー、モータースポー 
ツ、バスケットボールなど 

84 

Case 已 

ず 

被写体の上下左ちの動さび 
大さいとさ （1 点 AF 時無効） 

フィギュアスケートなど 

8已 

Case 6 

が 

被写体の速度変化と上下左 
ちの動さび大さいとさ （1 点 
AF 時無効） 

新体操など 

86 
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mm 被写体にあわせて Ai ヴーボ特性を選ぶ 


easel :ミ凡用性の高い基本的な設定 


a 


Af 回卜冉.古 

■ ■ ■■■ か : Afraifki 化 

习 こ*巧， 

巧巧巧の BUS 本的な拉定 

が 

ち巧写巧ちな巧任 
ず a 巧交1化:巧ずるち巧住ら一か一 
が a 巧点巧 y 挣 y 特は £■ィー 

圧！古!ヘルフ anmm 


初期設定 

-被写体追従特性； [0] 

-速度変化に対する追従性： [0] 
-測距点乗り移り特性； [0] 


動さのある被写体全般に適応する、標準 
的な設定です。多くの被写体、撮影シーン 
に対応しています。 

障害物び AF フレームを横切るとさや被 
写体び AF フレームからがれやすいとさ、急 I 
に現れた被写体にピントを合わせたいと 
さ、被写体の速度び急激に変わるとさ、被 
写体び上下左ちに大さく移動するとさは、 
|： Case 2] 〜 [ Case 目]を選んでください。 


Cases :障害物び入るとをや、被写体が AF フレームか6かれやすいとを 


〇 AF 回卜冉. ★ 

■ _ —…: Af rai 叫 ' EhK 

卜 Case 3 

> 田ま拓が入るヒさや、巧写巧が 

* がフレームか5ホれやずいヒき 
ち巧写巧ちな巧な 
す法巧亥1けこ巧するおなな6~^1^ 
が a 巧点巧 y を y 特は 
圧旺3ヘルフ m 巧 ttia 定 


初期設定 

-被写体追従特性： [粘る：- 1] 

-速度変化に対する追従性： [0] 
-測距点乗り移り特性： [0] 


障害物び AF フレームを横切ったとさや、 
AF フレームび被写体から外れたとさでを、 
でさるだけ狙っている被写体にピントを合 
わせ続けよラとする設定です。障害物や（ピ 
ント抜けで）背景にピントを合わせたくな 
いとさに有効です。 


B 1 障害物び AF フレームに入り込んでいる時間、または AF フレームび被写体から外 
れている時間び長く、初期設定では狙った被写体からピントび外れてしまラとさ 
は、 酿写体追従称 曲を [粘る：- 2] に設定すると、改善することびあります （ P .87)。 
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mm 被写体にあわせて Ai ヴーボ特性を選ぶ 


Cases :急に!見れた被写体に素早くピントを合わせたいとき 


〇 AF 回卜冉.古 

■ ", t—rnMW 

卢 Case 3 

JL S に巧れたな写巧に*章< ビント 
い吃 を合むけたいビ3 

夕 板写巧おなおな 
ず法度交こ巧ずるち巧な 
が巧を点巧 y を y 持ほ 
圧！因へルフ m 資《巧定_ 


初期設定 

-被写体追従特性： [俊敏： +1] 

-速度変化に対する追従性； [+1] 
-測距点乗り移り特性： [0] 


AF フレームで 捉えた、距離の異なる被写 
体に、次々にピントを合わせることびでさ 
る設定です。狙っていた被写体の手前に、新 
たな被写体び入り込んだとさは、新たな被 
写体にピントを合わせます。最を近い被写 
体にピントを合わせたいとさにを有効で 
す。 


Bl 急に現れた被写体により素早くピントを合わせたいとさは、 [被写体追従特性] を 
[+ S に設定すると、改善することびあります （ P .87)。 


Case4 :被写体が急加速/急減速ずるとき 


〇 が回卜冉古 

い" ■ ".q:Af 【《1,か Ent 

卢 f Case 4 

iL 巧写ががを扣を/を g まずるとき 
* 

1 X 1 ir 写巧おな巧。 

ず法な交こ巧するち巧な 
が巧を点巧 y を y 特ほ 
圧！因へルフ m 資 tt 巧定 


被写体の動く速さび瞬時に大さく変化し 
てを、その速度変化に追従してピントを合 
わせよラとする設定です。 

急な動さ出しや、急加速、急減速、急停 
止する被写体に適しています。 


初期設定 

-被写体追従特性： [0] 

-速度変化に対する追従性： [+1] 
-測距点乗り移り特性： [0] 


胃! 瞬時に変化する速さび非常に大きいときは、 [速度変化に対ずる追従性] を [+2] に 
設定すると、改善することびあります ( p .88 )o 
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mm 被写体にあわせて Ai ヴーボ特性を選ぶ 

Cases :被写体の上下ちちの動まび大きいとま （1 点 A 刊ま無効） 


〇 Af 回卜冉.古 

麵"" "，: W («1崎£[»( 

户 Cases 

i . 巧写巧の上下をちの《さび大をい 

W とまり病が時想効> 

え が写巧おなお任 

ザ a 巧交こ巧ずるち巧なら一！卜 H 1 

が a 巧点巧 y 挣 y 特ほ 

圧！因ヘルプ m 資 tt 巧を_ 


初期設定 

-被写体追従特性； [0] 

-速度変化に対する追従性： [0] 
-測距点乗り移り特性： [+1] 


狙っている被写体の上下左ちの動さび大 
さくてを、被写体の移動に合わせて、 AF フ 
レームを自動的に切り換えて、ピントを追 
従させる設定です。上下左ちの動さび大さ 
い被写体を撮影するとさに有効です。 

この設定は、測距エ U ア選択モードび、 
領域拡大 AF (任意選択。旨。）、領域拡大（任 
意選択周囲）、ゾーン AF (ゾーン任意選択)、 
61点自動選択 AF のときに機能します。 

スポット1点 AF (任意選択)、および1点 
AF (任意選択）時は機能しません。 


S 被写体の上下左ちの動さび激しいとさは、 馴距点乗り移り特性] を [+2] に設定す 
ると、改善することびあります ( p .89 )o 
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mm 被写体にあわせて Ai ヴーボ特性を選ぶ 


Case 目：被写体の速願化と上下をちの動まが大きいとま。点 AF 時無効) 


凸が回卜〇.古 

■ …: Wt—r 由 Ew 

卢 Case 6 

iL g 写巧の法巧«化ヒ上下左ちの動 
さび丈さいとをなが時規巧> 

ち 度写巧おなお任 
ず法度交こ巧ずるち巧住卜 
m 巧を点巧 y を y 持は b -^ s ^ 

圧！因へルフ m 資《巧定_ 


初期設定 

-被写体追従特性： [0] 

-速度変化に対する追従性： [+1] 
-測距点乗り移り特性： [+1] 


被写体の動く速さび瞬時に大さく変化し 
てを、その速度変化に追従してピントを合 
わせよラとする設定です。また、狙ってい 
る被写体の上下左ちの動さび大さく、ピン 
卜び合わせにくいとさは、被写体の移動に 
合わせて 、 AF フレームを 自動的に切り換え 
なびら、ピントを合わせ続けます。 

この設定は、測距エ U ア選択モードび、 
領域拡大 AF (任意選択。旨。）、領域拡大（任 
意選択周囲）、ゾーン AF (ゾーン任意選択)、 
6] 点自動選択 AF のとさに機能します。 

スポット1点 AF (任意選択)、および1点 
AF (任意選択）時は機能しません。 


IS • 瞬時に変化する速さび非常に大きいときは、 旌度変化に対ずる追従性] を [+2] 
に設定すると、改善することびあります （ P .88)。 

• 被写体の上下左ちの動さび激しいとさは、 馴距点索り移り特性] を [+2] に設定 
すると、改善することびあります ( p .89 )o 
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mm 被写体にあわせて Ai ヴーボ特性を選ぶ 


各巧性にごいて 

• 被写体追従特性 

AI サーボ AF 時の測距中に、障害物び AF 
フレームを 横切ったとさ や、 AF フレームび 
被写体から外れたとさの、被写体に対する 
追従性の設定です。 


脚 

標準的な設定です。動いている一般的な被写体に適しています。 

[粘る： -2/ 粘る: -1] 

障害物び AF フレームを横切ったとさや、 AF フレームび被写体から外れ 
たとさでを、でさるだけ狙っている被写体にピントを合わせ続けよラとし 
ます。一]よりを一2のほうび、狙っている被写体を長く捉え続けようと 
します。 

その反面、意図しない被写体にピントび合ってしまったとさは、狙っ 
ている 被写体に対するピント合わせに、やや時間びかかることびありま 
す。 



[俊敏：+2/俊敏：+。 

AF フレームで捉えた、距離の異なる被写体に、次々にピントを合わせ 
ることびでさます。最を近い被写体にピントを合わせたいとさにを有効で 
す。 +] よりを+2のほうび、異なる被写体にスピーディーに反応します。 
その反面、意図しない被写体にピントび合いやすくなります。 


0 [ 被写体追従特性 ] は、 E0S-1D Marklll/IV 、 EOS-1 Ds Mark 111、 EOS 7D で [AI 
ヴーボ時の被写体追従敏感度 ] と呼んでいた機能です。 
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mm 被写体にあわせて Ai ヴーボ特性を選ぶ 


参速度変化に巧ずる追従性 

被写体び急に動さ出したとさや、急に止 
まったとさなど、速さび瞬時に大さく変化 
したとさの、被写体に対する追従性の設定 
です。 


脚 

移動速度びほぼ一定の被写体に適しています。 

[+ 2 /+ 1 ] 

急な動さ出し、急加速、急減速、急停止する被写体に適しています。被 
写体の速さび瞬時に大さく変化してを、狙っている被写体にピントを合わ 
せ続けます。例として、向かってくる被写体の急な動さ出しに対しては 
「後ピン」、急な停止に対しては「前ピン」になりにくくなります。 +] よ 
りを+2のほうび、大さい速度変化に追従することびでさます。 

その反面、被写体のわずかな動さに影響されやすくなり、ピントび一 
時的に不安定になることびあります。 
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mm 被写体にあわせて Ai ヴーボ特性を選ぶ 


測距点乗り移り特性 


〇 AF 回 卜〇.女 

■ " ■ ■ か ,: W cwr か Ewri 

卜 

i- 

i C « e 1 

巧活巧の fiU 直本的な拉定 

ち 

ず 

が 

a 巧点巧 y 巧 y 巧任 も 一 

1ヘル7 ■警巧 巧巧定 


被写体び上下左ちに大さ < 移動したとさ 
の、被写体に対する測距点 （ AF フレーム） 

の乗り移り（切り換わり）による、追従性 
の設定です。 

測距エ U ア選択モードび、領域拡大 AF 
(任意選択。旨。）、領域拡大（任意選択周囲)、 ■ 
ゾーン AF (ゾーン任意選択)、目1点自動選 
択 AF のときに機能します。 


脚 

測距点の乗り移りび緩やかな、標準的な設定です。 


[+ 2 /+ 1 ] 

狙っている被写体び上下左ちに大さく移動して、被写体び測距点から 
外れてを、周囲の測距点に乗り移って、被写体にピントを合わせ続けま 
す。被写体移動の連続性と、コントラストなどを判断し、信頼性の高い測 
距点を選んで乗り移りび行われます。 +] よりを+2のほラび、測距点び 
乗り移りやすくなります。 

その反面、広角レンズなど被写界深度の深いレンズを使用したとさや、 
遠くにある小さい被写体を撮影すると、意図しない測距点でピント合わせ 
び行われることびあります。 
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mm 被写体にあわせて Ai ヴーボ特性を選ぶ 


各ケースの設定内容を変更する 


「 Casel 」 〜 「 Case 6」 に設定されている、「①被写体追従特性」、「③速 
度変化に対する追従性」、 r ③測距点乗り移り特性」を、好みに合わせて調整 
することびでさます。 

1ケースを選ぶ 

♦ 〈類〉を回して、調整したいケース（マー 
ク）を選びます。 

ク ボタンを巧す 

• 項目に紫色の枠び付さます。 

3項目を選ぶ 

参〈類〉を回して調整したい項目を選び、 
〈毎)〉を押します。 

♦ 被写体追従特性を選んだときは、設定画 
面び表示されます。 

4調整ずる 

• 〈類〉を回して内容を設定し、〈©〉を 
押します。 

今調整した内容び保をされます。 

♦ 初期設定は、 [■] の薄いグレーで表示 
されます。 



5終了する 

• 〈わ'〉ボタンを押すと、手順 I の状態に 
戻ります。 


Bl • 手順2でく®〉ボタンを巧すと、ケースごとに①③③の設定を初期状態に戻 
すことびでさます。 

• マイメニュー ( P .346) に①③③を登録することちでさます。そのとさは、選 
択しているケースの設定変更になります。 

• 調整したケースで撮影するとさは、調整したケースを選択してから撮影しま 
す。 
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MENU 


AF 機能のカスタマイズ 


〇 AF 因卜〇.ホ 

■ AflrM Sctvc 

AI ヴーボ が 1 コマ 目 レ 0- ブ ロ估 

巧ーボ AITORE 啤めレリーズ巧み 


撮影スタイルや被写体に応じて、 [AF2] 
〜 [AF5] タブで、 AF に関連する機能を細 
かく設定することびでさます。 


AF 2 : AI Servo 


AI ヴーボ AF 1 コマ目レリーズ_ 

AI サーボ AF+ 連続撮影で]コマ目を撮影するとさの、 AF の作動特性とレ 
U —ズタイミングを設定することびでさます。 


A1 ヴーポが1コ7目レ U —ズ 
"ランス ss 
_ ■ _ 

レリ- ス i を むホ 

AI ヴ^ボ が，1 コマ 曰の レス I 
タイ5ンクをなまします 
tnSB ヘルフ KOOK 


□/® :バランス重視 

ピントとレ U —ズタイミングのバランス 
をとった設定です。 

口：レリーズ優先 

シャッターボタンを押すと、ピントび 
合っていなくてをすぐに撮影されます。ピ 
ントよりを一瞬の撮影チャンスを優先した 
いとさに有効です。 


® :ピント優先 

シャッターボタンを押してを、ピントび合ラまで撮影されません。被写体 
にピントを合わせてから撮影したいとさに有効です。 
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mm AF 機能のカスタマイズ 


サーボ A F 連続撮影中のレリーズ 

AI サーボ AF + 連続撮影で]コマ目を撮影したあと、連続撮影を続けてい 
るとさの、 AF の作動特性とレ U —ズタイミングを設定することびでさます。 


サーボ AFj^HK ホのレリーズ 
n ランス S 巧 

_ ■ _ 

mmm ピシ swt 

AI ヴーボ化苗おコ7曰け i 
降®レ U — スタイ5ンクを没をします i 
拉巧!ヘルブ KOOK 


a /® :バランス重視 

ピントと連続撮影速度のバランスをとつ 
た設定です。暗いとさや低コントラストの 
とさは、連続撮影速度び遅くなることびあ 
ります。 


撮影速度優先 

ピントよりを連続撮影速度を優先します。連続撮影速度は低下しません。 
撮影間隔を一定に保って撮影したいとさに有効です。 

®: ピント優先 

連続撮影速度よりをピントを優先します。ピントび合うまで撮影されませ 
ん。被写体にピントを合わせてから撮影したいとさに有効です。 


92 








mm AF 機能のカスタマイズ 


AF 3 : One Shot 


USM レンズ電子式手動 フオー カス 


電子式のフオーカス U ングを備えた iU 下のレンズを使用したとさに、電子 
式手動フオーカスを行うかどうかを設定することびでさます。 


EFSOmm F1.0 L USM 

EF 300 mm F2.8L USM 

EF 600 mm F4L USM 

EF85mm F1.2L USM 

EF 400 mm F2.8L USM 

EF1200mm F5.6L USM 

EF85mm F1.2L II USM 

EF 400 mm F2.8L II USM 

EF28-80mm F2.8-4L USM 

EF 200 mm F1.8L USM 

EF 500 mm F4.5L USM 



み ►ON :ワンシヨット AF 作動後-可能 

AF 動作を行ったあと、シャッターボタン 
半押しを続けていれば、手動ピント合わせ 
びでさます。 

©■►OFF :ワンシヨット AF 作動後 • 不可 

AF 動作を行ったあとの、手動ピント合わ 
せを禁止します。 

OFF : AF 時すベて不可 

レンズのフオーカスモードスイッチび [A 円に設定されているとさは、手 
動ピント合わせを禁止します。 


USM レンズ■す巧手»フォーカス 
つンと3ット AF をれホ -nj 能 

ワンショット化げか圾■不可の〜 
ベて不可 OFF 

レンブのフォーカス U ンヴヴ g ず式の 
ヒさじ* < M 巧です 
IHEi 〜ルフ 
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mm AF 機能の カスタマイズ 


AF 補助光の投光 

EOS 用の外部スト□ボから、 AF 補助光の投光を行ラかどラかを設定する 
ことびでさます。 


ON :する 

必要に応じて外部スト□ボから AF 補助 
光び投光されます。 

OFF :しなし、 

外部スト□ボから AF 補助光は投光され 
ません。 AF 補助光び他の人の迷惑になると 
さなどに設定します。 

IR ： ホ外光方式の補助光のみ投光 
外部スト□ボの AF 補助光の中で、「赤外光方式」の AF 補助光だけを投光 
します。「スト□ボ発光方式の AF 補助光は投光したくない」といラとさに設 
定します。 

W 外部スト□ボのカスタム機能の [AF 補助光のお光] び [しない] に設定されていると 
さは、この設定内容に関わらず、 AF 補助光はお光されません。 


が細做の K ザ 

す舌 ON 

しなじ OFF 

m が石巧の asm のみ拽が m 

EOS 巧ホがスト□ボか弓が巧巧が 
を巧おするかど^かを巧定します 
lEEi ヘルフ 


ワンショット AF 時のレリーズ_ 

ワンショット AF で撮影するとさの、 AF の作動特性とレ IJ ーズタイミング 
を設定することびでさます。 

® :ピント優先 

ピントび合ラまで撮影されません。被写 
体にピントを合わせてから撮影したいとさ 
に有効です。 

口：レリーズ優先 

ピントよりを撮影タイミングを優先しま 
す。一瞬の撮影チャンスを優先したいとさ 
に有効です。 

ピントび合っていなくても撮影されまず 
ので、注意してください。 


ワンシ3ヴトが巧のレ IJ ーズ 
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mm AF 機能のカスタマイズ 


AF 4 


自動選択 ： EOS iTR AF 

測距エ U ア選択モードび、 61 点自動選択、ゾーン AF のとさに、被写体の 
色や人物の顔を検出した情報を使って AF を行うことびでさます。 

この機能を使うと AI サーボ A 刊寺に動いている被写体び捉え続けやすくな ■ 
ります。また、ワンショット A 刊寺に人物にピントび合いやすくなります。 

ON :する 

AF 情報と被写体の色、人物の顔情報など 
ををとに測距点を自動選択します。 

AI サーボ A 刊寺は、初めにピントを合わせ 
た位置の色を記憶し、測距点を自動的に切 
り換えなびら、その色にピントを合わせ続 
けます。 

その際、人物の顔を検知するとその顔に測距点び乗り移りピントを合わせ 
続けます。なお、 61 点自動選択 AF+AI サーボ AF のときは、初めにピント合 
わせを行う AF フレームを任意に選択することびでさます。複数の顔を検知 
したときは、状況に応じてカメラび最適な顔の位置する測距点にピントを合 
わせます。 

ワンショット AF 時は、顔の位置情報をちとにカメラび測距点を選び、構 
図優先の撮影を行ラことびでさます。 

OFF :しなし、 

AF 情報だけで測距点を自動選択します。 


巨历巧巧 ： KK FTR が 
y る ON 

しない OFF 


お岳ほ曲 WR がとソ-ンがでの I 
自曲《巧金かだ敝します 1 

应 EI ヘルフ 


W • 坦動選択： EOS iTR AF ] を [ずる] に設定したときは、 [しなし リに設定したとき 
よりち、ピント合わせにやや時間びかかります。 

• [ずる] に設定してわ、撮影条件や被写体によっては効果び得られないことび 
あります。 

•スト□ボから AF 補助光び自動的にお光されるような暗い場所では、 AF 情報だ 
けで測距点の自動選択び行われます（顔情報を使用した AF は行われません)。 
参人物の顔びルさいとさや暗い場所では、顔を検出でさないことびあります。 
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AF 測定不能時のレンズ作動 

AF でピントび合わせられなかったとさに、続けて AF 動作を行ラかどラか 
を設定することびでさます。 

ON :サーチ駆動する 

AF でピントび合わせられないときは、レ 
ンズを駆動させて、ピントの合ラ位置を探 
しよ 9 〇 

OFF :サーチ駆動しない 

AF を開始するとさにピントび大さくボ 
ケているとさや、 AF でピントび合わせられ 
ないとさは、レンズの駆動を停止します。 
サーチ駆動により、ピントび大さくボケる 
ことを防止します。 


が舌65すが巧のレンズ衡作 
ヴーチ する ON 

巧ーモ111しない OFF 


がでピン h がをむせ5れながコたヒ 
さめレンズ》巧を巧をします 
flasiAj レブ 


Bl 超望遠レンズ使用時にサーチ駆動を行うと、ピントび大さくボケて、次のピント 
合わせに時間びかかることびあるため、 [サーチ駆動しなし リに設定することをおす 
すめします。 


任意選択可能な AF フレーム 

任意選択できる AF フレームの数を変更することびでさます。なお、 AF フ 
レーム自動選択時は、設定に関わらず61点で AF び行われます。 


巧*»の可 R ながフレーム 



ク D ス K 巧岳のみ il « 


巧療 

骗 


nasiAJ レフ 


: 61 点 

すべての AF フレームび任意選択でさま 
す。 

:ク□ス測距点のみ 

ク□ス測距点のみ任意選択でさます 。 AF 
フレームの数は、使用するレンズにより異 
なります。 
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mm AF 機能のカスタマイズ 


1 己点 

主要な15点の任意選択びでさます。 

自自^: 9点 

主要な9点の任意選択びでさます。 


W 使用レンズび F 〜 H グループのとさは （ P .80、 81)、任意選択でさる AF フレーム 
の数びかな < なります。 

胃!参 [61 点]政がに設定してわ、領域拡大 AF (任意選択中)、領域拡大 AF (任意選 
択周囲)、ゾーン AF (ゾーン任意選択）を行ラことびでさます。 

• 〈回〉ボタンを押したとさに、任意選択でさない AF フレームは表示されませ 
ん/。 


測距エリア選択モードの限定 

測距エ U ア選択モードを、使用するモードだけに限定することびでさま 
す。〈類〉を回して項目を選び、〈©〉を押して<>/>を付けます。 [0 K ] 
を選ぶと設定されます。 


a 巧エ! J ァなおモードの巧定 

スポット1点 AMfflta お}一 
■J J j J J J 
旧 ° み出 t ] 〇 

0 K キでンをル 

レブ 


回：スポット1点 AF (任意選択） 

1点 AF より狭い部分にピントを合わせ 
ることびでさます。 

□:1点 AF (任意選択） 

[任意選択可能な AF フレーム] で設定した AF 
フレームび1点選択でさます。 


。音。：領域拡大 AF (任意選択。写。) 


任意選択した AF フレームと、隣接する上下左ちの AF フレームでピントを 
合わせます。 


非置：領域拡大 AF (任意選択周囲） 

任意選択した AF フレームと、隣接する周囲の AF フレームでピントを合わ 


せます。 
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〔 ）： ゾーン AF (ゾーン任意選択） 

目]点の AF フレームを 9 つの測距ゾーンに分けてピントを合わせます。 

じ〕： 目 1 点自動選択 AF 

すべての AF フレームを使用してピントを合わせます。 

W •[1 点 AF (任意選択)]の〈>/〉を外すことはできません。 

•使用レンズび H グループのときは （ P .8])、 [スポット1点 AF (任意選択)] [1 点 AF 
(任意選択)]政がは選択でさません。 


測距エリア選択モードの切換 

測距エ IJ ア選択モードの切り換え方法を設定することびでさます。 

I の Bn : 国- ► M-Fn ボタン 

〈回〉 ボタンを押したあと、 〈 M - Fn 〉 ボ 
タンを押すたびに測距エリア選択モードび 
切り換わります。 

が fe :国- ► メイン電モダイヤル 

〈回〉 ボタンを押したあと、〈溢〉を回 
すと、測距エ U ア選択モードび切り換わり 
ます。 


Mil ェ U ア8ぉモードののみ 
ボタン 

ゾイシ«子タイサル 


BUEIAJ レフ 


园[国ーメイン電子ダイヤル]設定時に、 AF フレームを横方向へ移動するときは、〈を〉 
を操作してください。 


縦位置/横位置の AF フレーム設定 

縦位置撮影と横位置撮影で、測距エ IJ ァ選択モードと任意選択 AF フレー 
ムを、別々に設定することびでさます。 


g の ■/» の■のがフレーム8淀 



lEIEiAj レフ 


日：同じ 

縦位置撮影、横位置撮影とを、同じ測距 
エ IJ ア選択モードと任意選択 AF フレーム 
(またはゾーン）になります。 
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mm AF 機能のカスタマイズ 


口日： 別々に設定 

カメラの姿勢（①横位置状態、③グ U ップを上にした縦位置状態、③グ 
U ップを下にした縦位置状態）ごとに、測距エ U ア選択モードと AF フレー 
ム（またはゾーン）を設定することびでさます。カメラびどの姿勢のとさで 
をち寄りの AF フレームを使いたいとさなどに有効です。 

①②③のそれぞれの姿勢で、測距エ IJ ア選択モードと AF フレーム（ゾー 
ン A 刊寺はゾーン）を任意選択すると設定されます。カメラの姿勢に応じて、 
設定した測距エ U ア選択モードと任意選択した AF フレーム（またはゾーン） 
に切り換わります。 

W カメラ設定初期化を行うと （ p . 已 8) 、設定び[同じ]になります。また、 ①③③ 
の姿勢で設定した内容び解除され、 ] 点 AF (任意選択）で中央の AF フレームび 
選択された状態になります。 


AF 5 


AF フレーム任意選択時の循環 

AF フレーム任意選択時に、一番端の AF フレームで選択を止めるか、循環 
して反対側の AF フレームび選択できるようにするかを設定することびでさ 
ます。目1点自動選択 AF (AI サーボ A 刊寺は有効）とゾーン AF 似外の測距ェ 
U ア選択モードで機能します。 

^品：しない（端で突き当たり） 

一番端の AF フレームを頻繁に使用する 
とさに有効です。 
t □□す： する 

一番端の AF フレームで止まらずに反対 
側の AF フレームび選択でさます。 


がフレーム任巧の餐。 
しぶい ( なですさ， ^ たり） こ 

する ： 


IHEi 〜ルフ 
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mm AF 機能のカスタマイズ 


測距時の AF フレーム表示 

① AF フレーム選択時、②撮影準備状態 （ AF 測距前)、③ AF 測距中、④合 
焦時に AF フレームを表示するかどラかを設定することびでさます。 


がお： 選択 AF フレーム （常時表示） 

選択した AF フレームび、常時表示されま 
す。 



: 全 AF フレーム （常時表示） 

6] 点すベての AF フレームび、常時表示 
されます。 


が苗： 選択 フレーム （測距前/合焦時） 

選択した AF フレームび、①③④のときに表示されます。 

ろさも： 選択 AF フレーム （合焦時表示） 

選択した AF フレームび、①④のとさに表示されます。 

OFF :表示しない 

③③④のときは、選択した AF フレームは表示されません。 


S1 [選択 フレーム 棚脯前/合焦時)][選択 AF フレーム （合焦時表示)] 設定時は、 AI ヴーボ AF 
でピントび合ってち、 AF フレームは表示されません。 
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ファインダー情報の照明 

ファインダー 内に表示される AF フレーム やグリツドを、 AF 合焦時にホく 
照明するかどラかを設定することびでさます。 


フでインター巧»の晚明 

m 

ずる 

しない 


BHEi 〜ルフ 


iljTu 

ON 

OFF 


AUTO :自動 

暗い場所では自動的にホく照明します。 

ON :する 

明るさに関わらず、ホく照明します。 

OFF :しなし、 

ホい照明は行いません。 


W ここで設定した内容は、ファインダー内水準器表示 （P. 目 1) に対しては反映され 
ません。 

0〈回〉ボタンを巧したときは、設定にかかわらずホく照明されます。 


ファインダー内の AF 作動表示 

AF び作動していることを表すマーク （ AF 作動表示）を、ファインダーの 
視野内に表示するか、視野外に表示するかを選ぶことびでさます。 

a :視野内に表示 

ファインダー視野内のち下に〈囚3〉び表 
示されます。 

口：視野外に表示 

ファインダー視野外の合焦マーク〈♦〉 
の下に〈1^^〉び表示されます。 


フアインター巧のが巧|]巧を 

巧巧巧にを示 ~ 

没巧巧にま示 g 


■ 133 へ t レ7 


0 AF 作動表示は、合焦後にシャツターボタンを半押し保持、または 〈 AF-ON 〉 ボ 
タンを保持している間わ表示されます。 


AF マイク□アジヤストメント_ 

AF でピントび合う位置を微調整することびでさます。詳しくは、次ペー 
ジの 『 AF による合焦位置を微調整する』を参照してください。 
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MENU 


AF による合焦位置を微調整ずる— 


ファインダー撮影、またはライブビュー撮影のクイックモードで、 AF を 
行ったとさの、ピントの合う位置を微調整することびでさます。この機能を 
「 AF マイク□アジャストメント」といいます。調整を行う前に、 ] 日7ぺ一 
ジの 『 AF マイク□アジャストメント共通事項』をあわせてお読みください。 

か通常はこの機能でピント合焦位置を調整ずる必要はありません。必要な 
場合のみ、調整を行ってください。なお、調整により適切なピントで撮 
影できなくなる恐れびありまずので、十分に注意してください。 


をレンズー律調壁 


「調整^撮影^確認」を繰り返して、調整値を手動で設定します。 AF 撮影 
のとさは、使用するレンズに関わらず、常に調整値分、ピント合焦位置びシ 
フトします。 


な が囚 


，9- 


がフレーム任腿旧巧め WI 


。巧時の AF フレーム$示 

端 

77 インプー巧} i め段巧 

顯 

フ 7 インブー巧の AFfflHI 示 

□ 

1 がマイク□アジャストタント 

OFF 

が 7 イク□アジャスト;(ント 


レンスの gg に関ななくピントを一» 

じ IHS します 


しなり 

1 をレンスー巧ち S ±0 1 

レンスことに巧 E w ：±0 

T:±(J 

1 lEEitl 巧一括 


[ AF マイク□アジヤストメント]を選ぶ； 

参 [AF 引タブの [ AF マイク□アジャストメン 

卜] を選び、〈毎)〉を押します。 


[全レンズー律調整]を選ぶ 
• 〈類〉を回して [全レンズー律調整] を選び 
ます。 


5 ( INFO .) ボタンを巧す 

今[全レンズー律調整] 画面び表示されます。 
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皿亞 D AF による合焦位置を微調整する 



4調整する 

♦ 〈類〉を回して調整値を設定します。調 
整範囲は±2日ステップです。 

•「一 ： が」 側に設定すると、合焦位置び 
基準から手前側（前方）に調整されます。 
• 「+ : ii 」 側に設定すると、合焦位置び 
基準から奥側（後方）に調整されます。 


がマイク□アジヤストイント だ 

レンスのを 届に 圉择な< ピン h を一9 
に围屋します 

しない 

. をレンス ーホお登 +i 

レンスことに巧居 W:±0 T:±0 

lEEltl 巧一括 


参調整び終わったら、〈毎)〉を押します。 
♦ 〈類〉を回して [全レンズー律調整] を選び 
<©> を押すと、メニューに戻ります。 



5調整結果を確認する 

♦ 撮影を行い、画像を再生して （ P .24 目)、 
調整結果を確認します。 

参撮影結果び狙った位置よりを手前にピ 
ントび合っているとさは「+ : il 」 側、 
奥側にピントび合っているとさは「一： 
か」 側に調整します。 

参必要に応じて、調整を繰り返します。 


W [全レンズ ー律調整]のときは、ズームレンズの広角側と望遠側で、月 ij 々に AF 調整を 
行ラことはでさません。 


103 





mm AF による合焦位置を微調整する 


レンズごとに 調整 

レンズごとに調整を行い、調整結果をカメラに登録することびでさます。 
登録でさるレンズ本数は最大4日本です。登録したレンズを使用して AF 撮影 
を行ラと、常に調整値分、ピント合焦位置びシフトします。 

「調整^撮影^確認」を繰り返して、調整値を手動で設定します。使用レ 
ンズびズームレンズのとさは、広角側 （ W ) 、望遠側 （ T ) の調整値を設定 
しよ 9 〇 

1[レンズごとに調整]を選ぶ 

参 <〇> を回して [レンズごとに調整] を選び 
ます。 


2 〈 INFO .〉 ボタンを巧す 

今[レンズごとに調整] 画面び表示されます。 


3レンズ情報を確認/変更する 

レンズ情報の確認 

参 〈 INFO .〉 ボタンを押します。 

今画面にレンズ名と]日巧のシ IJ アルま号 
び表示されます。シ IJ アルま号び表示さ 
れているとさは、 [0 K ] を選び手順4に 
進みます。 

♦ レンズのシ IJ アルま号び認識でさない 
ときは、「0000000000」と表示され 
ます。次の操作で番号を入力します。な 
お、番号の先頭に表示される「*」につ 
いては次ページを参照してください。 


AF 7 イク□アジタスト;(ント だ 

EF24-105«innf/4LISySM 
レンスの«巧こヒにピント®巧 S びで 
さます 

しない 

をレンズー刪ぶ 

レンズごとに W5 W : が T : ザ 

IEG3 巧巧を8 _肉一括 IBIS _ 


レンズ捕巧の It 反ヒお至 

[如]な 24 - 1 的 mm f /4 L 田 USM 
…4 5 6 7 & 9 0 


[M I キタンせル 
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シリアル番号の入力 

♦ 〈類〉を回して入力する巧を選び、〈©〉 

を押して〈草〉の状態にします。 

参〈類〉を回して数値を入力し、〈毎)〉を 
押します。 

♦ すべての巧の入力び終わったら、〈類〉 

を回して [0 K ] を選び、〈©〉を押します。 I 

レンズのシリアル番号について 

参 手順 3 で 10 巧の番号の先頭に「*」び表示されたレンズは、同じ種類の 
レンズを複数登録ずることはできません。なお、番号を入力しても「*」 

の表示は消えません。 

♦ レンズに記載されているシリアル番号と、手順 3 で表示されるシリアル 
番号び異なることびありまずび、故障ではありません。 

参レンズのシ U アルま号にアルファベットび含まれているとさは、アル 
ファべットを除く数字を、手順3で入力してください。 

♦ シ IJ アルま号び記載されている位置は、レンズによって異なります。 

参レンズによっては、シ U アルま号びレンズに記載されていないことびあ 
ります。番号の記載びないレンズを登録するとさは、手順3で任意のま 
号を入力してください。 


レンズ®巧の»理ヒ爱愛 

脚 ] ぴ 24-1C5mm W4L 田 USM 

鸟 ;0 0 0 {] D 0 0 0 0 

OK キ1^ンをル 


Q ] • [レンズごとに調劃を選んだときに、エクステンダーを使用しているときは、「レ 
ンズ+エクステンダー」の組み合わせで登録されます。 

参すでに40本登録されているとさは、メッセージび表示されます。 上書 さ消去 
するレンズを選ぶと、登録することびでさます。 
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mm AF による合焦位置を微調整する 



4調整ずる 

参ズームレンズのとさは、〈類〉を回して、 
広角側 （ W ) または望遠側 （ T ) を選び 
ます。〈毎)〉を押すと紫色の枠び消え、 
調整びでさるようになります。 

♦ 〈類〉を回して調整値を設定し、〈©〉 
を押します。調整範囲は±2日ステップ 



AF マイク□アジ节スト;(ント む 

£F24-105fflinfMLISUSM 
レンスの«巧こどにピント®巧 S びて 
さます 

しない 

を レンブ-沿巧 が 

レンズことに WB w :+ l J -2 

nasi 巧を pj-sjBii 


です。 

•「一 ：||||」側に設定すると、合焦位置び 
基準から手前側（前方）に調整されます。 

• 「+ : ii 」 側に設定すると、合焦位置び 
基準から奥側（後方）に調整されます。 

参ズームレンズのとさは、手順4を繰り返 
して、広角側 （ W )、 望遠側 （ T ) の調整 
値をそれぞれ設定します。 

参調整び終わったら、 〈 MENU 〉 ボタンを押 
して手順]の画面に戻ります。 

♦ 〈類〉を回して [レンズごとに調整] を選 
び、く@〉を押すと、メニューに戻りま 
す。 


5調整結果を確認する 

♦ 撮影を行い、画像を再生して （ P .246)、 
調整結果を確認します。 

• 撮影結果び狙った位置よりを手前にピ 
ントび合っているとさは「+ 側、 

奥側にピントび合っているとさは「一： 
が」 側に調整します。 

参必要に応じて、調整を繰り返します。 


Bl ズームの中間（焦点距離）位置で撮影を行ったとさは、広角側と望遠側の調整結 
まに基づいて自動的に巧正されます。なお、片側だけ調整を行ったとさわ、中間 
位置に対して自動補正されます。 
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皿亞 D AF による合焦位置を微調整する 


AF マイク□アジヤストメントの一巧解除 

画面の下に [励一括解除] び表示されているとさに、〈1〉ボタンを押す 
と、 [全レンズー律調整][レンズごとに調整] で調整した内容をすべて解除するこ 
とびでさます。 


AF マイク□アジヤストメント共通事項 


W • AF による合焦位置は、被写体条件や明るさ、ズーム位置などの撮影条件によ 
り、わずかに変動します。そのため、この機能で調整を行っても、適切な位 
置でピントび合わないことびあります。 

• カメラ設定初期化を行っても （ P . 已8)、調整した内容は保持されますび、設定 
は [しない] になります。 

0 • 実際に撮影する環境下で調整を行ラことをおすすめします。より適確なピン 
卜調整を行ラことびでさます。 

• 調整を行ラとさは、云脚の使用をおすすめします。 

• 調整結まを確認するときは、画像サイズ： JPEG L (ラージ)、 JPEG 画質（圧 
縮）； 8攻上で撮影することをおすすめします。 

•] ステップあたりの調整幅は、使用するレンズの開放絞り数値によって異なり 
ます。「調整^撮影^確認」を繰り返してピント調整を行ってください。 

参ライブモード、 V ライブモード（コントラスト AF) の AF 調整はでさません。 



AF の苦手な巧写な: 

次のよラな特殊な被写体に対してはピント合わせびでさない（ファイン 
ダー内の合焦マーク〈•〉び点滅する）ことびあります。 

ピントび合いに<い被写体 

♦ 明暗差（コントラスト）び極端に低い被写体 
(例：青空、単色の平面など） 

参非常に暗い場所にある被写体 
参極端な逆光状態にあり、かつ光の反射び強い被写体 
(例：反射光の強い車のボディ） 

参遠いところと近いところにある被写体び、 AF フレームにかかっている場 
合（例：おりの中の動物） 

参繰り返し模様の被写体 

(例：ビルの窓やパソコンのキーボードなど） 

これらの場合は次のいずれかの方法でピントを合わせます。 

(1) ワンショット AF のとさは、被写体とほぼ同じ距離にあるをのにピン 
卜を固定し、構図をミ夫めなおして撮影する （ P .67)。 

(2) レンズの フォー カスモードスイッチを 〈 MF 〉 にして手動ピント合わ 
せを行ラ （ P .1 日9)。 


S 1 ライブビユー撮影時の [ライブモード] [X ライブモード] の AF で、ピントび合いに 
くい撮影条件については、 2] 3ページを参照してください。 
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AF の苦手な被写体 


Ml =: 手動ピント合わせ（マニュアルフオーカス） 

1レンズのフオーカスモードスイツチを 
< MF > にする 

2ピントを合わせる 

参ファインダー内の被写体びはっさり見 



フオーカスリンフ えるまで、レンズのフオーカス IJ ングを 


回します。 



〇 •シャッターボタンを半押ししなびら手動ピント合わせを行ラと、ピントび 
合ったとさに合焦マーク〈•〉び点灯します。 

• 日]点自動選択時は、中央の AF フレームでピントび合ったとさに合焦マーク 
<•> び点打します。 
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DRIVE : ドライブモードの選択 

ドライブモードには1枚撮影と連続撮影びあります。 



< AF - DRIVE > ボタンを巧す （る 6) 

ドライブモードを選ぶ 

♦ 上面表示パネルを見なびら〈類〉を回 

U cK 9 〇 


□ :1枚撮影 

シャッターボタンを全押しすると、]枚だけ撮影します。 

马! iH :高速連続撮影（最高約12コマ/砂） 

马 ! JL :低速連続撮影（最高約 3 コマ/砂） 

シャッターボタンを全押しすると、押している間、連続して撮影し 
ます。 

W ISO 感度に関わる設定び政下の条件のとさは、〈写が〉設定時の連続撮影 
速度び最高約10コマ/秒になります。 

-旧032000じ(上に手動設定したとさ 

•[旧〇才ートの範 配の 让限 個を [51200] に設定し、 ISO オートの感 
度びに032000政上に自動設定されたとさ 
•[冉 .1 :セイフテイシフト] を [旧0感度] に設定し、セイフテイシフトび行 
われて ISO 32000政上に自動設定されたとき 
ただし、カメラ内部の温度び低温状態のときは、 ISO 20000政上に手 
動/自動設定されると、〈写が〉設定時の連続撮影速度び最高約] 0コマ/ 
秒になります。 

が 0 : セルフタイマー： 10 秒 

&2 :セルフタイマー：2秒 

セルフタイマー撮影については、] ] 2ページを参照してください。 
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DRIVE : ドライブモードの選択 


S :1枚：静音動作 

作動音び〈□〉よりを静かな1枚撮影です。シャッターボタンを半 
押しの位置に戻すまで、内部機構の動作は行われません。 

马！ 1巧： 超高速連続撮影 （最高約14コマ/秒） 

[冉 .3 :ドライブモードの限定] で [QiS :超高速連続撮影] に〈>/〉を付 

けると、超高速連続撮影びでさるよラになります （P.326)。 設定中 
は、上面表示パネルの 〈 H 〉 び点滅します。液晶モニターでは 〈马!1扫〉 
と表示されます。 

シャッターボタンを全押しすると、押している間、連続して撮影し 
ます。ミラーアップ状態で連続撮影を行ラため、撮影中はピントと 
露出び固定され、 JPEG で画像び記録されます。 RAW、RAW + 
JPEG 設定時は自動的に 〈马！ jH〉 （高速連続撮影）に切り換わります。 


W 参写 ！ jH :最高約] 2コマ/秒は、 IS02 已日〇〇]；!下、シャッター速度：1/1000秒 
政上、絞り開放（レンズの種類により異なる）の条件*で連続撮影したとさの 
最高速度です。連続撮影速度は、に0感度やシャッター速度、絞り数値、被写 
体条件、明るさ、レンズの種類、スト□ボ使用などにより低下することびあ 
ります。 

* EF 300 mm F4L IS USM、EF28-13 已 mm F3 .已-已.目 IS USM、EF7 已- 
300 mm F4 -已 .6 IS USM、EF] 00 -400mm F4 .己-己. 6L IS USM は、つ 
ンショット AF、 手ブレ補正機能 OFF で使用時 
• 鸟 1:が：最高約14コマ/秒は、シャッター速度：]/1000秒政上の条件で連続 
撮影したとさの最高速度です。 

• 迫動選択： EOSiTRAF ] を [ずる] に設定して （p.9 已)、屋内など暗い場所で撮 
影を行ラと、連続撮影速度び低下します。 
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& セルフタイマー撮該- 

セルフタイマーは記念撮影などに使用します。 



< AF - DRIVE > ボタンを巧す （を 6) 

セルフタイマーを選ぶ 

参上面表示パネルを見なびら〈類〉を回 
して選びます。 

が0 :10秒後に撮影 
&2 : 2秒後に撮影 



撮影する 

参ファインダーをのぞいてピントを合ね 
せ、シャッターボタンを全押しします。 
吟セルフタイマーランプの点滅と、上面表 
示ノ（ネルに表示される砂数の減算表示 
で作動を確認する ことび でさます。 

今撮影2秒前にセルフタイマーランプの点 
滅び速くなります。 


W ファインダーから目を離してシャッターボタンを巧すとさは、アイピースシャッ 
ターを閉じてから撮影してください （P.179)。 ファインダーに光び入ると、適 
切な露出び得られないことびあります。 

Bl 参〈&2〉は、兰脚を使用した静物撮影や長秒時露光などで、撮影を開始する際、 
カメラから手を離しておさたい（カメラをぶらせたくない）とさに使用しま 
す。 

• セルフタイマー撮影した画像はその場で再生し、ピントや露出を確認するこ 
とをおすすめします （P.24 日)。 

• 自分一人だけをセルフタイマーで写すとさは、自分び入る位置とほぼ同じ距 
離にあるものにフォーカス□ックして撮影します (p.67)o 
• セルフタイマー撮影を開始してから途中で中止するとさは、電源スイッチを 
〈OFF〉 にします。 
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画像に関する設定 


この章では、記録画質、に日感度、ピクチャースタイル、ホワイ 
トバランス、オートライティングオプティマイザ、周辺光量補正、 
色収差補正など、画像に関係する機能設定について説明していま 
す。 
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MENU 


画像を記録-再生するカードを選択する- 


カメラに力ードの、または力ード凹のどち5かび入っていれば、撮影ず 
ることびできまず。力ードを1枚だけ入れたときは、114〜116ぺージの 
操作は必要ありません。 

カードを2枚入れたとさは、次の手順で記録方法、記録•再生を行ラカー 
ドを選択します。 


力ードを2枚入れたとまの記録方法の設定 



百号 S し宙9 

ファイルをの 脫 
な 垃示 ずる〇窗 
力ード 田 wh 



[記録機能と力ード•フォルダ割尺]を選ぶ 
参[ VI ]タブの [記録機能と力ード•フォルダ 

選択] を選び、〈©〉を押します。 


[記録機能]を選ぶ 

参 <〇> を回して 間録機能] を選び、〈©〉 
を押します。 


記録方法を選ぶ 

参 <〇> を回して記録方法を選び、〈©〉 
を押します。 
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皿！皿画像を記録-再生するカードを選択する 


♦ 標準 

[記録-再生] で選択したカードに画像び記録されます。 

♦ カード自動切り換え 

[標準] と同じですび、記録先のカードの空さ容量びなくなると、記録 
先び自動的にをラー方のカードに切り換わります。なお、自動切り換え 
の際は、新しいフォルダび作成されます。 

♦ 振り分け 

カードごとに記録する画像サイズを設定することびでさます 
( p . l 17)〇1回の撮影でカード凹]とカード凹に、設定した記録画質の画 
像び記録されます。 L と 晒の、 M 2 と S 晒の など、画像サイズを自由に設 
定して撮影することびでさます。 

♦ 同一書き込み 

1回の撮影でカード凹]とカード凹に同じ画像び記録されます 。 RAW 
+ JPEG を選ぶことをできます。 


W [振り分け] 設定時は、連続撮影可能枚数びかなくなります（13.120)。 

0 [振り分け]阳 一書き 込み] 設定時は、力ード囚と力ード四に同じ画像番号で記録 
されます。また、上面表示パネルには、撮影可能枚数びかないちのカードの枚数 
び表示されます。どちらかのカードの空さ容量びなくなると、 [カード*がいっぱい 
でず] び表示され、撮影でさなくなります。そのとさは、カードを交換するか、記 
録機能の設定を [標準] または [力ード自動切り換え] にして、空き容量のある力一 
ドを選ぶと、 撮影を行ラことびでさます。 
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mm 画像を記録-再生するカードを選択する 


力ードを2枚入れたとまの記録-再生力ードの選択 

間録機能] を [標街访ード自動切り換え] に設定したときは、画像を「記 
録.再生」するカードを選択します。 

[振り分け]隔一書き込み] に設定したときは、画像を「再生」する力ードを 
選択します。 


[標準][力ード自動切り換え]設定時 

[記録•再生]を選ぶ 

参〈類〉を回して 間録•再生] を選び、〈©〉 
を押します。 

m :力ード1に記録、力ード1の画像を 
再生 

凹；カード2に記録、力ード2の画像を 
再生 

参〈類〉を回して力ードを選び、〈(©〉を 
押します。 



[振り分け]崎一書き込み]設定時 


I 爵巧を能とおード •フ オルタ资旧 I 

品召巧能 

お L 」 过け 


山 1 

フオルヴ 

looeosiD 


>凶 

L 

L 

iTAIClU 。I 


[再生]を選ぶ 

• 〈類〉を回して [再生] を選び、〈©〉を 
押します。 

m :カード1の画像を再生 
凹：カード2の画像を再生 
♦ 〈類〉を回して力ードを選び、〈@)〉を 
押します。 


•背面表示パネルか6の設定 



〈寺.〉ボタンを巧す （を 6) 


カードを選ぶ 

参<^>を回して力ードを選びます。〈►〉 
を付けたカードび、 閒録•再生] または 
[再生] カードになります。 
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記録画質を設定ずる 

画像サイズり PEG / RAW の記録画素数）と、 JPEG 画質（圧縮）を設定 
することびでさます。 


辛-画像サイズの選択 

L/M1/M2/S は、 JPEG 画像として記録されます。皿 a/M 皿 a/s 皿;!]は、 
撮影後、付属ソフトウェアの Di 旨け al Photo Porofessional ( p .4] 日）で 
現像処理を行います。なお、晒！;!]はカメラで現像処理を行ラことをでさます。 
なお、画像サイズは、次の2通りの方法で設定することびでさます。 

♦背面表示/ <ネルか6の設定 



<4-> ボタンを巧す （を 6) 


画像サイズを選ぶ 

♦ 〈類〉を回して画像サイズを選びます。 

参 m/um/smt. l/mi/m 2 /s び同 

時に表示されているとさは、 RAW 画像 
と、 JPEG 画像びカードに同時記録され 


ます。 


参<^>を回すと、記録-再生するカード 
を選ぶことびでさます ( p . l 16)〇 


IS 参間録機能]の設定び[振り分け]に設定されているときは （ p . l 巧)、〈滋〉を 
回してカードを選び、カードごとに画像サイズを設定します。 

• 本書では、画像サイズと JPEG 画質（圧縮/ P .123) を合わせて、「記録画質」 
と記載しています。 
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記録画質を設定する 


•メニュー画面か S の設定 


〇 AF 回卜 再, 

* 

SHOorj 

JPK 田賈 


Btt ヴイス L 


ISO ホ a じ 田する航 

才ートライテイングオフテ バイの 

巧け時 S をの J イプ旧ぶ 

B 賊*晚め パブ 脚 

OFF 

.1] 


陋像サイズ]を選ぶ 

» [02] タブの 晒像サイズ] を選び、〈©〉 
を押します。 


[標準/力ード自動切換え/ > 

同一書き込み]設定時 A 



画像サイズを設定する 

参 RAW の画像サイズは〈巡0、 JPEG の 
画像サイズは〈〇〉を回して選びます。 
参画面の数字 「**M (百万画素） **** x ****」 
は記録画素数、[^^^つは撮影可能枚数 
(9999 まで表示）を示しています。 

参 <©> を押すと設定されます。 


• [ VI : 記録画質と力ード•フオルダ選択] の [記 
録機能] び [振り分け] に設定されている 
ときは、〈〇〉を回して〈の〉または 
〈凹〉 を選び、 〈©〉 を押します。 
表示された画面で、〈〇〉を回して画像 
サイズを選び、〈©〉を押します。 
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記録画質を設定する 


画像サイズの設定例 


L のみ 


I M 巧イス 


m I 

い補 

關邮腺 



- 皿 

uffl 

S 励 

"E 白が磁 

+ 

寒 

— L : 

W の 

S 


Hj+L 


I ■か?イス 

m I 

風 L が が WI 5MI 

田巧技を — 

- ]_ 曲] 

S 四 

"EC が磁 

• 

— L : m の 

S 


晒！3のみ 


■* 巧イス 

m 

の 阳 叫!が KI 5 UI 

護 田。 做 

A 

— 晒 


肿白 が 巧圧 

+ 

寒 

「-い 

t1 M2 S 


S H )+ M 2 



0 • RAW と JPEG の設定を両方 [-] にしたとさは、 L に設定されます。 

参ファインダー内と上面表示パネルに表示される撮影可能枚数は、 ] 999まで 
です。 
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記録画質を設定する 


画像サイズを選ぶとさの目ま（約) 


画像サイズ 

記録画素数 

印刷 

サイズ 

ファイル 
サイズ （ MB ) 

撮影可能 
枚数 

連続撮影 
可能枚数 

L 

18 M 

A 2 程度 

6.0 

1200 

100 (180) 

M 1 

MM 

A 3 政上 

4.8 

1470 

150 (310) 

M 2 

8.0 M 

A 3 程度 

3.3 

2170 

290 (1390) 

S 

4 .已 M 

A 4 程度 

2.1 

3290 

1190 (6430) 

Hi 

18 M 

A 2 程度 

23.2 

280 

3已 （38) 

M + I 

18 M +18 M 

- 

23.2+6.0 

230 

17 (17) 

圓 + M 1 

18 M +14 M 

23.2+4.8 

240 

17 (17) 

H )+ M 2 

18 M + 8.0 M 

23.2+3.3 

2已〇 

17 (17) 

(2 S 5 D+S 

]8 M +4 .已 M 

23.2+2.1 

260 

17 (17) 

M 

lOM 

A 3 程度 

18.3 

3已〇 

26 (28) 

M 圓 +L 

10 M +18 M 

- 

18.3+6.0 

270 

19 (19) 

MHi + M 1 

10 M +14 M 

1 8.3+4.8 

280 

18 (18) 

M H )+ M 2 

10 M + 8.0 M 

18.3+3.3 

300 

18 (18) 

M Hi+S 

]0 M +4 .已 M 

18.3+2.1 

320 

19 (19) 

S 

4 .已 M 

A 4 程度 

13.0 

490 

39 (41) 

SHi+L 

4.5 M +18 M 

- 

13.0+6.0 

340 

19に 0) 

SHi+MI 

4 .已 M +]4 M 

13.0+4.8 

360 

19 (19) 

S Hi + M 2 

4 .已 M + 8.0 M 

13.0+3.3 

400 

19 (19) 

SHi+S 

4 .已 M +4 .已 M 

13.0+2.1 

420 

19 (20) 


• ファイルサイズ、撮影可能枚数、連続撮影可能枚数は、当社試験基準 8 GB のカード 
を使用し、当社試験基準 （ JPEG 画質： 8、 ISO ] 00、ピクチャースタイル：スタン 
ダード設定時）で測定したものです。 これ5の数値は、被写体やカードの銘柄、旧0 
感度、ピクチャースタイル、カスタム機能などの設定により変動します。 

• 連続撮影可能枚数（バースト枚数）は、〈写が〉高速連続撮影時の数値です。なお、 
() 内の数値は、当社試験基準 Ultra DMA ( UDMA ) モード7対応、 128 G 目カー 
ド使用時の枚数です。 
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記録画質を設定する 


B 1 参 RAW と JPEG の両方を選んだとさは、 ] 回の撮影で設定した記録画質の画像 
びカードに記録されます。2つの画像は、同じ画像番号け広張テは JPEG ; 
JPG、RAW : . CR 2) で記録されます。 

• 設定した画像サイズに応じて、ファインダー内のち側に 〈 EE 〉 〈晒！ 3〉び点 
灯します。 

• 画像サイズの読み方は、 晒の （□ウ）、 M 晒の ドル□ウ）、 S 旺皿 （スモー 
ル□ウ） 、 JPEG (ジェイペグ）、 L (ラージ）、 M 1 (ミドル1)、 M 2 (ミドル 
2 )、 S (スモール）です。 


RAW にごいて 

カードに記録される RAW 画像は、撮像素テから出力されたデータをデジ 
タル変換してそのまま記録した「生（ロウ）データ」で、晒の、 MB . 
S 晒!;！]から選ぶことびでさます。 

晒 a で撮影した画像は、[囚2: RAW 現像] ( P .286) で現像処理を行い、 
JPEG 画像として保をすることびでさます （ MM、S 晒!;!1はカメラで現像 
処理でさません)。なお、 RAW 画像そのをのは何を変化しませんので、現像 
条件を変えた JPEG 画像を何枚でを作ることびでさます。 

また、すべての RAW 画像は、付属ソフトウェアの Digital Photo 
Professional ( p .41 日）で、使用目的に応じたさまざまな画像調整を行つ 
たあと、その調整を反映させた JPEG 画像、 TIFF 画像などを生成すること 
びでさます。 


0市販のソフトウエアでは、撮影した RAW 画像を表示できないことびあります。付 
属ソフトウ王アの使用をおすすめします。 


121 



記録画質を設定する 


ワンタッチ記録画質切り換え 

操作ボタンカスタマイズ機能で、 〈 M-Fn 〉 ボタン、マルチフアンクシヨン 
ボタン2、または絞り込みボタンに、画像サイズを一時的に切り換える機能 
を割り当てることびでさます。これらのボタンに [ワンタッチ記録画質切換] を 
割り当てると、画像サイズを素早く切り換えて撮影することびでさます。 
詳しくは、『操作ボタンカスタマイズ』 （ P .333) を参照してください。 


W [>1:記録機能と力ード•フオルダ選択] び [振り分け] のときは、ワンタッチ記録画質 
切り換えはでさません。 


連続撮影可能枚数（バ_スト枚数) 



フアインダー内のち側の数値で、連続撮影でさる枚数の目安 
び確認でさます。「99」と表示されているとさは、連続して 
99枚似上撮影でさることを示しています。 


U 連続撮影可能枚数は、カードび入っていないとさにち表示されますので、カード 
び入っていることを確認してから撮影してください。 

IS • 連続撮影可能枚数び、ファインダー内で「99」と表示されているとさは、99 
枚政上の連続撮影びでさます。98枚政下になると、表示されている数値び 
減っていさ、内部メモ U —びいっぱいになると、ファインダー内と上面表示 
パネルに 「 buSY 」 び表示され、一時的に撮影びできなくなります。撮影を中 
断すると、数値び増えていきます。撮影した画像びすべてカードに書き込ま 
れると、] 20ページの表に示した枚数の連続撮影びでさるようになります。 
• UDMA 対応の CF カードを使用してわ、ファインダー内の連続撮影可能枚数の 
表示は変わりませんび、 ] 20ページの表の （） 内に示した枚数の連続撮影び 
でさます。 
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記録画質を設定する 


HD JPEG 画質（店縮）の設定 

JPEG 記録する際の画質（圧縮）を、画像サイズ L/M1/M2/S ごとに設定 
することびでさます。 



1 



[ JPEG 画劃を選ぶ 

参 [02] タブの [ JPEG 画質] を選び、〈©〉 
を押します。 


画像サイズを選ぶ 

参〈類〉を回して画像サイズを選び、〈©〉 
を押します。 


画質（圧縮）を設定する 

参〈類〉を回して数値を選び、〈毎)〉を押 
します。 

♦ 大さな数値に設定するほど、高画質（低 
圧縮）で記録されます。 

参目〜1日は〈ィ〉、 ] 〜5は 〈 J 〉 で表示さ 


れます。 


B 1 大さな数値に設定するほど高画質になりますび、撮影可能枚数は少なくなりま 
す。迎こ小さな数値に設定するほど画質は低下しますび、撮影可能枚数は多くな 
ります。 
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ISO : 旧 o 感度を設定ずる 

IS 日感度（撮像素テの感度）は、撮影場所の明るさに応じて設定します。 
なお、動画撮影時の IS 日感度については、224、226ページを参照してく 
ださい。 



< ISO > ボタンを巧す （を 6) 


旧0感度を設定する 

• 上面表示パネルまたはファインダー内 
を見なびら〈盤〉または〈類〉を回し 
よ9 〇 

参 IS 日]日日〜 5] 2日日の範囲で、1/3段ス 
テツプで設定することびでさます。 

•「 A 」 は 「 IS 日オート」を表しています。 
IS 日感度び自動設定されます （ P .12 己)。 


旧0感度 

撮影シーン 

(スト□ボなし） 

スト□ボ撮該でさる距離 

し100〜400 

晴天時の屋外 

ISO 感度の数値び大さいほど、 

スト□ボ撮影でさる距離び長< 
なります。 

400〜1600 

曇り空、夕方 

] 600〜已] 200、川、 H 2 

暗い屋内、夜景 


ISO 感度の数値び大さい（高に0感度）ほど、画像のヴラツキ感び増します。 


W • [02: 高輝度側•階-調優先] を [ずる] に設定すると、 「 L 」 （ ISO 已〇相当）、 

ISO ] 00 /] 2己/]日0、 「 H 1」 （ ISO ] 02400相当)' 「 H 2」 （ ISO 204800ネ目 
当）は選択でさなくなります （ P .1 已0)。 

参高温下で撮影すると、画像のヴラツキ感びやや増すことびあります。さらに、 
長秒時露光の条件で撮影を行ラと、画像に色ムラび発生することびあります。 
• 高旧0感度で撮影すると、ノイズ（輝点、搞など）び目立つことびあります。 
• 高に0感度、長秒時露光の条件で撮影を行ラと、画像に色ムラび発生すること 
びあります。 

• 高旧0感度、高温、長秒時露光の組み合わせなど、ノイズび非常に多くなる条 
件で撮影したとさは、正常な画像び記録でさないことびあります。 



旧〇感度を選ぶとまの目ま 
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ISO : に 0 感度を設定する 


な•川 （ ISO ] 02400相当) ' H 2 ( ISO 204800相当）は欄 SO 感度のため、 
通常よりわノイズ（輝点、搞）や色ムラびを<なり、解像感ち低下します。 

• 高に0感度で近距離の被写体をスト□ボ撮景ミすると、露出オーバーになること 
びあります。 

• [ ISO 感度設定範囲] の [上限値:己120 0] 設定時に、 ISO 32000/40000/己] 200 
に設定した状態で動画撮影にすると、 IS 02 已目00に切り換わります（動画マ 
ニュアル露出撮影時)。静止画撮影にしてち、元の感度には戻りません。 

参 L ( ISO 已〇相当）設定時に動画撮影にすると、旧0感度び IS 0100 に切り換 
わります（動画マニュアル露出撮影時)。静止画撮影にしても、元の感度には 
戻りません。 

• ISO 32000じ(上（カメラ内部の温度び低温状態のとさはに020000政上） 
に設定したときは、〈写が〉設定時の連続撮影速度び最高約10〕マ/秒になり 
ます。 


0 [02: 旧0感度に関ずる設定] の [旧0感度設定範囲] で、 ISO 感度の設定範囲讶 SO 已〇 
相当 （ L ) 〜 ISO 204800相当 ( H 2) まで掘:張することびできます ( p . l 26 )o 


旧〇才ートについて 

IS 日感度の設定び 「 A 」( AUTO ) のとさ 
にシャッターボタンを半押しすると、実際 
に設定される IS 日感度び表示されます。 

に日感度は、撮影モードに応じて次のよ 
ラに自動設定されます。 


⑩ 


撮影モード 

ISO 感度設定 

P / Tv / Av/M 

ISO ] 日0〜已] 20 cr 自動設定 

バルブ撮影時 

iso 4 (xr 固定 

スト□ボ撮影時 

IS 日 4 日ぴド 2*3 固定 


*1 :[旧 0 才ートの範囲] の [下限値]让限値] による 

*2 :曰中シンク□で露出オーバーになる場合は、最低に 0] 00となる 

*3 : < P > モードで外部スト□ボをバウンスしたときは、 ISO 400〜]日00自動設定 


か[旧〇才ート①範囲] の 让限 個を [51200] に設定し （ P .127)、 ISO 32000政 
上（カメラ内部の温度び低温状態のときは ISO 20000於上）に自動設定された 
とさは、〈写! jH 〉 設定時の連続撮影速度び最高約10コマ/秒になります。 


125 












ISO : に 0 感度を設定する 


( MMD 旧〇感度の節囲を設定ずる 

手動で設定でさる IS 日感度の範囲（下限値/上限値）を設定することび 
でさます。下限値は L ( IS 日5日）〜 H ] ( IS 日]日24日日)、上限値は IS 日]日日 
〜 H 2 ( ISO 20480 0) の範囲で設定することびでさます。 



ISO® 巧に巧する技を 


I泌が脱 

オート 

J 泌破無糊 

100-51200 

Iのオートの獅 

100-25600 

] のオート抵 i 旧巧 

オート 


2 


I畑賊脫 * 囲 
下皮6 


[ L (如）1 51200 


11畑 as 脫。囲 1 

下货 6 

上巧 6 

1(50) 

帖口日咖)日) 1 


4 


[旧 0 感度に関する設定]を選ぶ 
参 [02] タブの [旧 0 感度に関する設定] を 

選び、〈贷)〉を押します。 


[旧 0 感度設定範囲]を選ぶ 

参 [旧〇感度設定節囲] を選び、〈©〉を押し 
よ9 〇 

下限値を設定する 

参下限値の枠を選び、〈贷)〉を押します。 
参 <〇> を回して IS 日感度を選び、〈©〉 
を押します。 

上限値を設定する 

参上限値の枠を選び、〈贷)〉を押します。 
参 <〇> を回して IS 日感度を選び、〈©〉 
を押します。 



設定を終了する 

参 <〇> を回して [0 K ] を選び、〈贷)〉を 
押します。 

今メニューに戻ります。 
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ISO : に 0 感度を設定する 


I の I が 111 

IS 日才 


旧〇才ート時の自動設定節囲を設定ずる 

〕才ート時に自動設定される感度を、 ISO 1日日〜512日日の範囲で設定 
することびでさます。下限値は IS 日]日日〜25目日日の範囲、上限値は 
IS 日2日日〜 5] 2日日の範囲で、 ] 段ステップで設定することびでさます。 

I [旧0才ートの範囲]を選ぶ 

参[旧0才ートの節囲]を選び、〈©〉を押し 
ふ9 〇 


Iの巧巧に巧する巧定 
Iの賊脈 才ート 

I泌を！縮娜 1の-引の0 

ISO 才ートの巧函 1 00-2 日白口口 

I泌オート抵 S お巧オート 


ISO オートの«囲 

下が n 

上煩6 

100 

25師〇 

OK 

キシセル 

IG 匹！ヘルブ 


ISO オー トの«囲 

T 制 1 

上煩 6 

100 

51200 

0K 

キシセル 

ヘルプ 


2 下限値を設定する 

参下限値の枠を選び、〈贷)〉を押します。 
参〈類〉を回して IS 日感度を選び、〈毎)〉 
を押します。 


3上限値を設定する 

参上限値の枠を選び、〈@)〉を押します。 
♦ 〈類〉を回して IS 日感度を選び、〈©〉 
を押します。 

4設定を終了する 

♦ 〈類〉を回して [0 K ] を選び、〈©〉を 
押します。 

メニューに戻ります。 


0 [下限値][上限値] は、 ISO 感度でセイフテイシフト （ P .322) び行われたときの 
下限/上限感度わ兼ねています。 
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ISO : に 0 感度を設定する 


I 加が 1U 

IS 日 3 


旧〇才ート時のシャツター速度のほ速限巧を設定ずる 

〕オート設定時に、シャッター速度び自動的に遅くならないように、低 
速限界（下限速度）を1/25日砂〜1秒の範囲で設定することびでさます。 
この機能は 〈 P 〉< Av > モードで、広角レンズを使用して、動いている 


被写体を撮影するとさに効果的です。手ブレを抑えなびら、被写体ブレを軽 
減することびでさます。 



[旧0才ート低速限界]を選ぶ 

参[旧〇才ート低速限界]を選び、〈©〉を押 
します。 


低速限界を設定する 

♦ 〈類〉を回してシャッター速度を選び、 
〈毎)〉を押します。 

今メニューに戻ります。 


W • [旧 0 才ートの範囲] で設定した上限感度で適切な露出び得られないときは、標準 
露出で撮影できるように、 [旧 0 才ート低速限界] で設定した速度よりも遅い 
シャッター速度び設定されます。 

•スト□ボ撮影時は、 [旧 0 才ート低速限界] は機能しません。 
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MENU 


ピクチャースタイルを選択する— 


ピクチャースタイルは、写真表現や被写体にあわせて、用意された項目を 
選ぶだけで効果的な画像特性び得られる機能です。 



1 


[ピクチャースタイル]を選ぶく 
• [〇1]の [ピクチャースタイル] を選び、 

<©> を押します。 

今スタイル選択画面び表示されます。 


スタイルを選ぶ 

参〈類〉を回してスタイルを選び、〈©〉 
を押します。 

今スタイルび設定され、メニューに戻りま 
す。 


■ 


各スタイルの画像特性について 

區到才ート 

撮影シーンに応じて、色あいび自動調整されます。特に自然や屋外 
シーン、夕景シーンでは、青空、緑、夕景び色鮮やかな写真になります。 

區到スタンダード 

鮮やかで、くっさりした写真になります。通常はこの設定でほとんど 
のシーンに対応でさます。 

厕 ポートレート 

肌色びされいで、ややくっさりした写真になります。人物をアップで 
写すとさに効果的です。 

132ページの [色あい] を変えると、肌色を調整することびでさます。 


B1 [オート] で好みの色あいにならなかったとさは、他のスタイルに変更して撮影し 
て < ださい。 
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1,"""ピクチャースタイルを選択する 


I ミこ; L | 風景 

青空や緑の色び鮮やかで、とてをくっさりした写真になります。印象 
的な風景を写すとさに効果的です。 

區到ニュートラル 

パソコンで画像処理するかた向けの設定です。自然な色あいで、メ IJ 
八 U の少ない控えめな写真になります。 

區密忠実設定 

パソコンで画像処理するかた向けの設定です。52日日 K (色温度）程 
度の太陽光下で撮影した写真び、測色的に被写体の色とほぼ同じになる 
よラに色調整されます。メ U 八 IJ の少ない控えめな写真になります。 

區 H モノクロ 

白黒写真になります。 


W 」 PEG 画質で撮影した画像を、カラー写真に戻すことはでさません。[モノク〇]に 
設定したまま、カラー写真のつわりで撮り続けないよラにを意してください。な 
お、[モノク〇]設定時は、上面表示パネルに 〈 B / W 〉 び表示されます。 


医!] ユーザー設定1〜3 

[ポートレート] や [風景]、 ピクチャースタイルファイルなどの基本スタ 
イルを登録し、好みにあわせて調整することびでさます （ P .135) 。登 
録されていないとさは、 [スタンダード] の初期設定と同じ特性で撮影され 
よ9 〇 
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mm ピクチャースタイルを選択する 


記号について 


スタイル選択画面の記号は、 [シャープネス][コントラスト] などを表してい 
ます。数値ま、各スタイルに設定されている [シヤープネス][コントラスト] な 
どの設定値を示しています。 



記号の意味 


® 

シャープネス 

C 

コントラスト 

& 

色の濃さ 


色あい 

% 

フイルター効果（モノクロ） 

0 

調色（モノクロ） 


■ 
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ビクチヤースタイル 

歯 a オート 
^スタンダード 
すボートレート 

励聞 

gs ニコートラル 



本でイトバランス m 

MWB デ-夕賊 
W 袖正/的敝 0がが 

色を巧 sR 如 

ビクテでースタイルスタシタード 
レンス龙 

を SKh しなI、 


mm 

剧ポ-トレ-卜 

* 

〇シャープネス 
C コシトラスト 

田いい > 1 0 _ 

みものが 

〇 •ぃ h る 

C 伽、 


巧 

CHng 。 


mm ピクチャースタイルを調整する— 

それぞれのピクチャースタイルは、好みにあわせて設定内容 （[シャープネ 
ス]ロントラスト] など）を初期設定から変更（調整）することびできます。 
効果については、試し撮りを重ねて確認してください。 [モノク日] の調整に 
ついては、134ページを参照してください。 

1[ピクチャースタイル]を選ぶ 

♦ [01] の [ピクチャースタイル] を選び、 

<©> を押します。 

スタイル選択画面び表示されます。 


2スタイルを選ぶ 

参〈〇〉を回してスタイルを選び、 〈 INFO .〉 
ボタンを押します。 


3項目を選ぶ 

参 <〇> を回して [シャープネス] などの項 
目を選び、〈贷)〉を押します。 
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mm ピクチャースタイルを調整する 


4内容を設定する 

♦ 〈類〉を回して効果の度合いを設定し、 
<©> を押します。 

参 〈 MENU 〉 ボタンを押すと、調整した内容 
び保をされ、スタイル選択画面に戻りま 
す。 

初期設定から変更した数値び青色で表 
示されます。 


® シャープネス 

日：輪郭強調-控えめ 

+7 ;輪郭強調-強め 

C コントラスト 

-4 :明暗差•弱 

+4 :明暗差•強 

色の濃さ 

-4 :薄い 

+4 : 濃し、 

C ) 色あい 

-4 :肌色びホめ 

+4 :肌色び黄色め 



ビジチヤ…スタイル 

れ 0 , ぶ 1の 

剧 才ート 

3 < 0 , 0,0 

^ スタンタード 

3 . 0 . 0.0 1 

ホボートレート 

3.0.0.Q 1 

勁 

て 0 . 0 . 0 

こコート 5 ル 

0 , 0 , 0,0 

^ まま技定 

0 - 0 ’ 0,0 

Da 幻な 巧 版 

miMOK 


設定内容とその効果 


0 • 手順3で [初期設定] を選ぶと、スタイルごとに設定した内容を初期状態に戻 
すことびでさます。 

参調整したスタイルで撮影するとさは、調整したスタイルを選択してから撮影 
します。 
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HD ピクチャースタイルを調整する 


医1モノク□の調壁 

前のページで説明した [シヤープネス] と [コントラスト] の他に、 [フイルター 
効果][調色] を設定することびでさます。 


专)フイルター効果 

フイルター効果を使うと、同じモノクロ 
画像でを、白い雲や木々の緑を強調した画 
像にすることびでさます。 


フィルター 

効果例 

N 

なし 

フィルター効まなしの通常の白黒画像になります。 

Ye 

黄 

青空びより自然に再現され、白い雲びはっさりと浮かび上びります。 

Or 

オレンジ 

青空びかし暗<なります。夕曰の輝さびいっそラ増します。 

R 

赤 

青空びかなり暗くなります。紅葉の葉びはっさりと明る<なります。 

G 

緑 

人物の肌色や屋び落ち着いた感じになります。木々の緑の葉びはっさ 
りと明るくなります。 


Bl [コントラスト] をプラス側に設定して撮影すると、フィルター効まびより強調され 
ます。 



@調ち 


巧拍陥 

巨 at ノク曰 


化:なし 


S セピア 


日: 询 

‘0 聪 

P: あ 


&8 


調色を設定して撮影すると、色のついた 
モノク□画像にすることびできます。より 
印象的な画像を撮影したいとさに有効で 
す。 

[ N : なし] [ S : セピア] 旧：貴 [ド：紫][6: 
緑]から選ぶことびでさます。 
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MENU 


ピクチャースタイルを登録する— 

[ポートレート]や厕景]などの基本スタイルを選択し、好みにあわせて調 
整して、[ユーザー設定 1] から[ユーザー設定 3] に登録することびでさます。 

シャープネスやコントラストなどの設定び異なる、複数のスタイルを用意 
しておさたいとさに使用します。 

また、付属ソフトウェアの EOS Utility ( p .410) からカメラに登録した 
スタイルをここで調整することをでさます。 


1[ピクチャースタイル]を選ぶ 

• [01] の[ピクチャースタイル]を選び 、I 

<©> を押します。 

スタイル選択画面び表示されます。 


2 じ-ザ—設定]を選ぶ 

• <〇> を回して[ユーザー設定*]を選び、 
〈 INFO .〉 ボタンを押します。 


3 <©> を巧す 

• [ピクチャースタイル]び選ばれた1犬態で 
<©> を押します。 


基本にするスタイルを選ぶ 

参 <〇> を回して基本にするスタイルを選 
び、〈贷)〉を押します。 

参付属ソフトウエアの EOS U 川 ity から登 
録したスタイルを調整するとさは、この 
操作で選択します。 


… ir-l T 巧： — 

圍 SHOOTI 

ホつイトパラシス 


MWB データ爸 n 


W 袖正/脚蹤 

O . O/tO 

色を面 

sR 如 

ビク于でースタイル 

スタシブード 

レンズ巧マ補正 


を SSRh 

しない 


ビクチヤースタイル 
剧ニュ-卜引レ0, 0 > 0,0 
四0宙実敝 LO ’ O.O 

强モノク〇 3. O . N . N 

r 翻ユ JT ヴ-巧定1_スうンブード J ' 
圃ユ-ヴーが？スタンヴ-ド ■ 


•孤迎 

レ I が。.巧巧巧 



mm 圆]- ヴ-脱 1 

ピクチャー スタイルな拳 : 
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HD ピクチャースタイルを登録する 


mm 臣巧コ-ヴ-技を1 

ピクチャースタイル巧*! 

〇シサ ー ブ ネス & * 小* .王* ■.■ぶ 

C 〕 シ]^ ラスト 

么をめ*ご o - H ++4 ++-Ha 

。缺い 


mm 巳な a - ヴ-技を1 

ピクチャースタイルぶ最 
I C シザーブネス 扫 I ■■： >：〇 


QUID 。 

ビクチャースタイル 


歯 a ニュート弓ル 

0, 口，0,0 

^ま実はを 

0. 0， 0. 0 


3‘ O . N . N 

■带 II ユー巧一设定1 

田蒙 1 

励;!-ザ-肪2 

スタンブード ■ 

圈 H - ヴ-陥3 

スタンダード 

剛削腑 

saoK 


5項目を選ぶ 

• 〈類〉を回して[シャープネス]などの項 
目を選び、〈@)〉を押します。 


ら 内容を設定する 

• <〇> を回して効果の度合いを設定し、 
<©> を押します。 

詳しくは、『ピクチャースタイルを調整 
する』 （ P . 132〜] 34) を参照してくだ 
さい。 

参 ( MENU ) ボタンを押すと内容び登録さ 
れ、スタイル選択画面に戻ります。 

-► [ユーザー設定*]のちに、基本にしたスタ 
イルび表示されます。 

今[ユーザー設定*]に登録したスタイルの設 
定内容び、初期設定から変更されている 
とさは、スタイル名び青色で表示されま 


す。 


W 参[ユーザー設定*]にスタイルびすでに登録されているときは、手順4で基本にす 
るスタイルを変更すると、登録されているスタイルの設定内容び無効になり 
ます。 

• [カメラ設定初期化] ( P . 已 8) を行うと、[ユーザー設定*]に設定した内容はすべて 
初期状態に戻ります。なお、付属のソフトウェアの EOS U 川 ity から登録した 
スタイルは、設定した内容のみ初期化されます。 


IS 参登録したスタイルで撮影するとさは、登録した[ユーザー設定*]を選択してか 
ら撮影します。 

参ピクチャースタイルファイルのカメラへの登録ち法については、 EOS Utility 
使用説明書 （ P .4 T 2) を参照してください。 
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WB : ホワイトバランスの設定 

ホワイトバランス （ VVB ) は、白いものを白く写すための機能です。通常 
は 〈囚田因〉 （才ート）で適切なホワイトバランスび得られます。 〈四证 3〉で 
自然な色あいにならないときは、光源別にホワイトバランスを選択したり、 
白い被写体を撮影して手動で設定します。 



< WB > ボタンを巧す （を 6) 

ホワイトバランスを選ぶ 

参上面表示パネルを見なびら、〈類〉を回 
します。 


表示 

モード 

色温度（約 • K : ケルビン） 

心、,"の 

オート 

3000〜7000 

米 

太陽光 

已200 


曰陰 

7000 

A 

くわり、薄暮、夕やけ空 

6000 

米- 

白熱電球 

3200 

雜 

白色堂光な 

4000 

ち 

スト□ボ使用 

自動設定* 


マニュアル （ P .138) 

2000〜10000 

口 

色温度 （ P .143) 

2已〇〇〜10000 


* 色温度情報通信機能を備えたスト□ボ使用時。それ政がは約日 000 K 固定 

ホワイトパランスにごいて 

人間の目には、照明する光び変化してを、白い被写体は白に見えるといラ 
順応性びあります。デジタルカメラでは、ソフトウェア的に色温度を調整し 
て、色の基準となる白をミ夫め、白を基準に色の補正び行われます。これによ 
り、自然な色あいで撮影することびでさます。 


Q ] • [〇1:ホワイトバランス] から設定することもできます。 

• カスタム W 目を設定するときは [ PC -*] を選びます。カスタム W 目のカメラへ 
の登録ち法については、 EOS U 川 ity 使用説明書を参照して<ださい。 
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Al マニュアルホワイトバランス— 

マニュアルホワイトバランス （ MWB ) は、撮影場所の光源にあわせてホ 
ワイトバランスを厳密に設定するとさに使用します。必ず撮影する場所の光 
源下で一連の操作を行つてください。 

MVV 目データは、カメラに最大5件登録することびでさます。また、登録 
した MVV 目データにキャプション（見出し）を付けることをできます。 


« MWB データを登録ずる 

MWB データの登録方法は、その場で撮影して登録する方法と、カード内 
に記録されている画像から登録する方法びあります。 


•画像を撮影して営録 

1 [MWB データ 登録] を 還ぶ 

参 [01] タブの [MWB データ登録] を選び、 
<©> を押します。 




登録ずる MWB 番号を選ぶ 

参 <©> を押します。 

参 <〇> を回しての I 〜已の番号 
を選び、〈贷)〉を押します。選択したま 
号に MVVB データび登録されます。 


[画像を撮影して登録]を選ぶ 

参 <〇> を回して [画像を撮影して登録] を選 
び、〈©〉を押します。 

今液晶 モニターの 表示び消え、上面表示パ 
ネルに選択した番号 [* ] び点滅し 

ます。 
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t ムマニュアルホワイトバランス 



スポット測光範囲 


白い無地の被写体を撮影する 

参スポット測光範囲の領域全体に、白い無 
地の被写体びくるよラにします。 

参手動でピントを合わせ、白い被写体び標 
準露出になるように撮影します。 

参ホワイトバランスはどの設定でを構い 
ません。 



今カメラに MVV 目データび登録されます。 
参登録した MVV 巨で撮影するときは、『登録 
した MVV 日データを選んで撮影する』 
( P .141) を参照してください。 


H • 次の方法で MWB データを登録することわでさます。 

1. <WB> ボタンを巧し、〈類〉を回してを選びます （ P .137)。 

2. 続けてく巡〉を回して、 MWB データを登録する番号を選びます。 

3. W ボタンを押します。 

^上面表示パネルに [* ] び点滅します。 

4. 手順4と同じ方法で白い無地の被写体を撮影します。 
^選択した番号に MWB データび登録されます。 

撮影すると、登録した MW 目データでホワイトバランス制御び行われます。 

• 撮影した画像の露出び、標準露出から大さく外れていると、正確なホワイト 
バランスび得られないことびあります。なお、手順4で [指定された画像では適切 
な WB が得目れないことがありまず] と表示されたとさは、手順]に戻って再度撮影 
して < ださい。 

• 手順4で撮影した画像は、カードには記録されません。 

参白い被写体の代わりに、市販のグレーチャートや18%標準反射板を撮影す 
ると、より正確なホワイトバランスび得られます。 
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t ムマニュアルホワイトバランス 


•力ード巧の画像か3営録 

カード内に記録されている画像から登録するとさは、『画像を撮影して登 
録』 （ P .138) の手順4を参考にして、あ5かじめ白い無地の被写体を撮影 
しておさまず。手順2までは『画像を撮影して登録』と同じです。 


1 [MWB データ登録]を選ぶ 
2登録する MWB 番号を選ぶ 

5 [力ード内の画像か5登録]を選ぶ 

• 〈類〉を回して 访ード巧の画像か5登録] 
を選び、く@〉を押します。 

今カード内に記録されている画像び表示 
されます。 

4 MWB データ登録用の画像を選ぶ 

参〈類〉を回して MVV 目データ登録用の画 
像を選び、〈@)〉を押します。 


S [0 K ] を選ぶ 

* 参〈類〉を回して [0 K ] を選び、〈毎)〉を 
押します。 

今カメラに MW 目データび登録されます。 
メッセージび表示され、〈毎)〉を押すと、 
手順3の画面に戻ります。 

U ピクチャースタイルを[モノク山に設定して撮影した画像、多重露出画像、他の 
カメラで撮影した画像は、手順4で還択でさません。 

S 1 登録した MW 巨で撮影するときは、登録した MWB 番号を選択してから撮影します 
( P .141)。 





IW け…お] 




この画 g の WB デー タを胃2 
にを巧しまず 

丰でンセル I 0 K I 


140 












t ムマニュアルホワイトバランス 


HD 営録した MWB データを選んで撮影ずる 

1 MWB 番号を選ぶ 

参 MVV 目データ登録画面で、登録した番号 
を選びます。 


■ 

2 [ホワイトバランスに設定]を選ぶ 

参〈類〉を回して [ホワイトバランスに設定] 

を選び、〈(©〉を押します。 

吟 VVB の設定び 〈 Ai *〉 になります。 

3撮影ずる 

-►〈 bAd *〉 の設定で撮影されます。 


登録されている画像 


力ード内の画！*か6§を 
賊をがして登巧 
キでフシヨン巧$ 

ホつィトバラシスに投定 



Bl 上面表示パネルを見なびら、登録した MW 目番号を還ぶことわでさます。そのと 
きは、 <WB> ボタンを押し〈類〉を回してを選びます。続けて〈巡0 
を回して登録した MWB 番号を選びます。 


mm 登録した MWB データにキャプションを付ける 

登録した MWB データ5件に、それぞれキャプション（見出し）を付ける 
ことびでさます。 


-ヴ削 


■ 

力ード内の画！*か 
微をがして登得 
キヤフシヨン at ! 

ホつイトバラシスに11^ 

iTAJClU 。 


MWB 番号を選ぶ 

参 MW 目データ登録画面で、見出しを付け 
る MVVB 番号を選びます。 
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t ムマニュアルホワイトバランス 



ホワイトバランスにのを 削 n 


MW8 デ- 夕さ这 

Stadiui マ做 

の巧 

.卜 _む：！？ （） U<>01U4567 巧 
abc.defghljkljinapq「stuvwxyz 
MCDEFGHIJK LMNOPORSTLjVltfXVZ 
*1, ゎれ a -{) 

III 田!キャン tZ ル巧巧 ！] OK 


1 



[キャプション編集]を選ぶ 

• 〈類〉を回して [キャプション 編集]を選 
び、〈毎)〉を押します。 


任意の文字を入力する 

参〈回〉ボタンを押すと、文字パレットの 
枠に色び付さ、文字入力びでさるよラに 
なります。 

• 〈類/滋〉または〈を〉を操作して □ 
を移動し、希望する文字を選び、〈(©〉 
を押すと入力されます。 

参最大2日文字入力することびでさます。 


• <1> ボタンを押すと、]文字消去され 
ます。 


MW だ-夕邸 



カード巧の国 ffi か5を持 
西なぞ>!&して登沒 
I キでフシ3ン g * 


ホつイトバランスに H 定 巧の〇ご 


4終了する 

参入力び終わったら、 〈 MENU 〉 ボタンを押 
します。 

設定した内容び保をされ、手順2の画面 
に戻ります。入力したキャプションび 
〈 bAd *〉 の下に表示されます。 


13 MW 目を登録した場所や、光源の名前などをキャプションにすると便利です。 
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ra ち温度を直ち設定ずる 

色温度指定は、ホワイトバランスの色温度を数値で設定する、上級者向け 
の機能です。 



< WB > ボタンを巧す （を 6) 


〈13〉を選ぶ 

参上面表示パネルを見なびら、〈類〉を回 
して〈田〉を選びます。 


数値を設定する 

♦ 続けて く魅 〉を回して数値を設定しま 
す。 

参設定できる色温度範囲は、25日日〜 
10000 K り00 K ステップ）です。 


W ♦ 人工光源の色温度を設定するとさは、必要に応じて W 目補正（マゼンタ/グ 
U —ン寄り）を行ってください。 

• 市販のカラーメーターで測定した色温度数値を〈13〉に設定するとさは、事 
前にテスト撮影を行い、カメラとカラーメーター間の誤差を補正した数値を 
設定してください。 

0 [01 :ホワイトバランス] から設定することもできます。 
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m ホワイトバランスを補正ずる— 

設定しているホワイトバランスを補正することびでさます。この機能を使 
ラと、市販の色温度変換フィルターや、色補正用フィルターと同じよラな効 
果を得ることびでさます。補正幅は各色9段です。 

特に色温度変換フィルターや、色補正用フィルターの役割と効果を理解さ 
れた、上級者向けの機能です。 


ホワイトバランスお正 


〇 AF 因 

I'fr . を’ ♦ 
swoon 

ホつイトパラシス 

剛 

MWB データ 査沒 


W 骑正/ BKT 破 

0,かが 

を細 

sR 如 

ピクチでースタイル 

スタシタード 

レンズがザ涵正 


を 

しなり 


[WB 補正/ BKT 設定]を選ぶ 
参[01]タブの [WB 補正/ BKT 設定] を選 

び、〈贷)〉を押します。 



ホワイトバランスを補正する 

• 〈を〉を操作して、画面上の「■」を希望 
する位置に移動します。 

参巨はブルー、 A はアンバー、 M はマゼン 
夕、 G はグ U —ンの意味です。移動方向 
寄りの色に補正されます。 

参画面ちの 「 SHIFT 」 に補正方向と、補正 
量び表示されます。 

• <1> ボタンを押すと [WB 補正/ BKT 設定] 
の設定び一括解除されます。 

• <©> を押すと設定び終了し、メニュー 
に戻ります。 


IS • WB 補正時は、ファインダー内と上面表示パネルに 〈 f /5〉 び表示されます。 

• ブルー/アンバーち向の1段は、色温度変換フィルターの約已 S レッドに相当 
します（ミレッド：色温度変換フィルターの濃度を表すとさなどに使用され 
る色温度の単位)。 
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m ホワイトバランスを補正する 


ホワイトバランスを自動的に変えて撮る 

1回の撮影で色あいの異なる3枚の画像を記録することびでさます。設定 
されているホワイトバランスの色温度を基準に、ブルーとアンバー寄りの色 
あい、またはマゼンタとグ IJ ーン寄りの色あいに補正した画像び記録されま 
す。この機能をホワイトバランスブラケティング ( WB - BKT ) 撮影といい 
ます。設定でさる補正幅は、 ] 段ステップ±3段です。 



補正幅を設定ずる 

参『ホワイトバランス補正』の手順2で 
〈類〉を回すと、画面上の「■」び 
「■■叫 （3 点）に変わります。 

ちに回すと、巨 / A 方向、左に回すと M / 
G 方向のブラケティングになります。 

吟画面ちの 「 BKT 」 にブラケティング方向 
と、補正幅び表示されます。 

参 <1> ボタンを押すと [WB 補正/ BKT 設定] 
の設定び一括解除されます。 

参 <©> を押すと設定び終了し、メニュ ー 
に戻ります。 


記録される順番について 

①基準ホワイトバランス③ブルー（巨）寄り③アンバー （ A ) 寄り、ま 
たは①基準ホワイトバランス③マゼンタ （ M ) 寄り③グ U —ン （ G ) 寄り 
の順に画像び記録されます。 


151 • WB ブラケティング撮影時は、連続撮影可能枚数びかな<なり、撮影可能枚数 
も約1/3になります。 

• W 目補正や AE 目撮影と組み合わせることびでさます。 AE 目撮影と組み合わせ 
たとさは、合計9枚の画像び記録されます。 

•] 回の撮影で3枚の画像を記録するため、通常の撮影よりちカードに画像を記 
録する時間び長くなります。 

• W 目ブラケティング設定時は、ホワイトバランスのマークび点滅します。 

• W 目ブラケティング時の記録枚数を変更することびでさます （ P .321)。 

参 「 BKT 」 は、目 racketin 呂：ブラケテイングの略です。 
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MENU 


明るさ•コントラストを自動巧正する- 


撮影結果び暗いとさやコントラストび低いとさに、明るさ-コントラスト 
を自動的に補正することびでさます。この機能を「オートライティングオプ 
テイマイヴ」といいます。初期状態では、[標準]に設定されています。 JPEG 
画像は撮影時に補正されます。 



1 [オートライティングオプティマイザ]を 選ぶ 
♦ [02] タブの [才ートライティングオプティ 

7 イザ] を選び、〈毎)〉を押します。 

〇 AF 因 V を，* 

一" SHOOTS 

J 伟百国 ■ 

国》 サイズ L 

I 泌巧宙に田する段を 

j - トライテイシブオブテイマ イヴ田由 J 
* ㈱ 獅ノイブが OFF 

B 腿》晚 ゆパブ 脚 山 

Mmm - なな巧 先 OFF 

y 補正内容を設定する 

• 〈類〉を回して内容を選び、〈@)〉を押 


才—トライティングオ乃ィマイヴ 

9 巧 

のの 取の 

します。 

El 幻^マニ ユ 7 ル 8蝴 は OFF 



ミ 撮影する 

♦ 必要に応じて、明るさ-コントラストび 
補正された画像び記録されます。 

W • [02: 高輝度側•階調優先]を [ずる] に設定すると、才ートライティングオプ 
ティマイヴび [しなし リに自動設定され、設定変更びでさなくなります。 

• 撮影条件により、ノイズび増えることびあります。 

• [しなし リ政外の設定では、露出巧正、スト□ボ調光補正で露出を暗めにする設 
定を行ってち、明るく撮影されることびあります。設定したとおりの明るさ 
で撮影したいとさは、 [しない] に設定してください。 

• 多重露出撮影 ( P .180) 設定時は、オートライティングオプティマイヴび自 
動的に [しなし リになります。多重露出撮影を解除すると、元の設定に戻ります。 


Bl 手順 2 で 〈 INFO .〉 ボタンを押して [マニュアル 露出時は OFF ] の<>/>を外すと、 〈 M 〉 
モードでもオートライティングオプティマイヴ機能び設定できるようになりま 
す。 
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MENU 


ノイズな減機能の設定 


高感度撮影時のノイズ低減 

画像に発生するノイズを低減することびでさます。すべての IS 日感度で作 
動しますび、特に高 IS 日感度撮影時に有効です。低に日感度撮影時は、低輝 
度部（暗部）のノイズをさらに低減することびでさます。 


〇 AF 因 島, 

女 


SHOorj 

JP£6 画 ■ 


国 a サイズ L 


|の触に田す る 段を 


オート ライテイシグ オフテイ 7 イ 

長巧ち苗光の イス ほな 

OFF 

巧 巧 g おをがの J イブは及 

■L 

巧巧 1 左 

OFF 

S 賊 のバス 贼 r 

巧ち 

|| 

货め 

ぷ 

なめ 

III 

しなり 

OFF 

画 巧に 発まずる^イスを ほ g しまず。 

梯こが 〇賊 H た時 1 こ有巧です 


1 


[高感度撮影時のノイズ低減]を選ぶ 
参 [〇到 タブの [高感度撮影時のノイズ低減] 

を選び、〈(©〉を押します。 


レベルを設定する 

参〈類〉を回して低減レベルを選び、〈©〉 
を押します。 

今設定び終了し、メニューに戻ります。 


3撮影ずる 

参ノイズ低減処理び行われた画像び記録 
されます。 


B1 晒! a 画像をカメラで再生すると、高感度撮影時のノイズ低減効果びルさくなるこ 
とびあります。ノイズ低減効まの確認は、付属ソフトウェアの Digital Photo 
Professional (p.410) で行ってください。 
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mm ノイズ低減機能の設定 


長秒時露光のノイズ低減 


露光時間1秒似上で撮影した画像に対して、ノイズを低減することびでさ 
ます。 


〇 AF 因卜冉 

ホ 

SNOorj 

J 做画 ■ 

国》クイズ L 

I の賊に田する段定 


才ートライテイシグオブテイ7イ®I 

5巧巧なホのソイス ffiji 

0肝 

面パブ脚 

.|] 


OFF 


I が術。刷)バズ脚 t I 


! しなり- 

OFF 4 

白 » 

垂 

する 

ON 

a 光時田 n 巧が上めヒさじほ g 巧苗が 

行打れます 


11113け 



[長秒時露光のノイズ低減]を選ぶ 
参 [02] タブの [長抄時露光のノイズ低減] を 

選び、〈贷)〉を押します。 


低減内容を設定する 

♦ <〇> を回して内容を選び、〈贷)〉を押 
します。 

今設定び終了し、メニューに戻ります。 


参 旧訓 

露光時間1秒似上で撮影した画像に対し、長秒時露光特有のノイズび 
検出された場合に自動低減処理び行われます。通常は、この設定で十分 
な効果び得られます。 

参 [する] 

露光時間]砂似上で撮影した画像に対し、常に低減処理び行われま 
す。 [自動] で検出できないノイズびあったときに [ずる] で撮影すると、 
ノイズを低減でさることびあります。 

3撮影ずる 

参ノイズ低減処理び行われた画像び記録 
されます。 
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皿!皿ノイズ低減機能の設定 


W ♦ [自動][ずる] 設定時は、撮影後、ノイズ低減処理のために露光時間と同じ時 
間び必要となることびあります。なお、低減処理中でわファインダー内の連 
続撮影可能枚数び「1」政上のときは、続けて撮影することびできます。 

• に 0] 日 00 政上の感度で撮影すると、 [しなし リ 坦動] 設定時よりも [ずる] 設 
定時のちび画像のヴラつさび多くなることびあります。 

♦ [ずる] 設定時に、ライブビュー表示の状態から長秒時露光を行ラと、ノイズ 
低減処理中は、 「BUSY」 び表示され、処理び終了するまでライブビュー表示 
は行われません（次の撮影はでさません)。 


■ 
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MENU 


高輝度側-階調優巧の設定 


画像の八イライト部分の白飛びを緩和することびでさます。 


〇 AF 因 h 

を， ♦ 

ihoou 

J お財 


画》サイス L 


IS 0« S じ田する巧定 


才ートライテイシブオブテイ7イの 

巧け巧 g おのバブ贼 

OFF 

R 腿 RCm パブ脚 

■占 

ちな度®1 ■ 巧巧巧ち 

OFF 


しない OFF 

する わ 


sm { J 、 イライト） なの巧巧巧現は 
ダ 向上し ます 

ルづ 



[高輝度側•階調優先]を選ぶ 

• [02] タブの [高輝度側•階調優先] を選 
び、〈毎)〉を押します。 


[する]を選ぶ 

• 〈類〉を回して [する] を選び、〈©〉を 
押します。 

• 高輝度（八イライト）側の階調表現性び 
向上します。適正露出（18%グレー） 
から高輝度限界までの範囲び拡張され、 
グレーから八イライトまでの階調びよ 
り滑らかになります。 


3撮影する 

参高輝度側-階調優先による処理び行われ 
た画像び記録されます。 


な • [ずる]設定時は、オートライティングオプティマイヴ （P. 14 日）び[しなし、] 
に自動設定され、設定変更びできなくなります。[高輝度側•階調優先]を[しな 
しリに設定すると、オートライティングオプティマイヴび元の設定に戻ります。 
参[ずる]設定時は、[しない]設定時よりもノイズび若干増えることびあります。 

Bl [ずる]設定時は、に0感度の設定範囲びに0200〜已1200 (動画撮影時は 
2已日 00) になります。また、ファインダー内と上面表示パネルに、高輝度側- 
階調優先の設定中を示す 〈D+〉 び表示されます。 
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MENU 


レンズの周边巧量/ち収差を補正する— 


レンズの特性によって画像の四隅び暗くなる現象を「周辺光量の低下」、 
被写体の輪郭部分に現れる色のにじみを「色収差」といいますび、これらの 
現象を補正することびでさます。初期状態では、とをに補正 [する] に設定 
されています。 


周辺光量補正 


〇 AF 因 

醒 

fr 冉， ★ 

iHoon 

ホつ イト バラシス 

033 

MWB データ登因！ 
酬正服脫 
を細 

ピク于 でー スタイル 
レンズ光ぞ巧正 

0.0/±0 

S 的 B 

スタシダ ~ ド 

レンズ策ぞ桶巫 

EFW-l 甘 目 血 f/Al IS USH 

«正テー タあ tj 


巧の光■瓶 

»する 

し化 > 

ITJIJIII 


2 


[レンズ光ぎ補正]を選ぶ 

♦ [01] タブの [レンズ光学補正] を選び、 

<©> を押します。 


補正内容を設定する 

参 装着レンズの [補正データあり] び表示さ 
れていることを確認します。 

参 〈類〉を回して 调辺光量補正] を選び、 
<©> を押します。 

参[する] を選び〈©〉を押します。 

参[補正データなし] び表示されているとさ 
は、 ] 53ページの『レンズの補正デー 
夕について』を参照してください。 



3撮影ずる 

参周辺光量び補正された画像び記録され 
よ9 〇 


W 撮影条件により、画像周辺部にノイズび発生することびあります。 

0参付属ソフトウェアの Digital Photo Professional ( p . 41 0) で最大ネ甫正を 
行ったとさよりちやや控えめに補正されます。 

• に0感度び高くなるほど、補正量び少なくなります。 


151 






HD レンズの周辺光量/色収差を補正する 


色収差補正 


レンズ光す 巧 本 

EF24-105W mi 

U U が 

« 正データみり 


_ . 

阿る-1 

し 化、 「 



補正内容を設定する 

参 装着レンズの [補正データあり] び表示さ 
れていることを確認します。 

♦ 〈類〉を回して [色収差補正] を選び、〈©〉 
を押します。 

• [する] を選び〈©〉を押します。 

参[補正データなし] び表示されているとき 
は、次ページの『レンズの補正データに 
ついて』を参照してください。 


2 撮影する 

• 色収差び補正された画像び記録されま 
す。 


U 色収差補正を行って撮影した 晒の 画像を再生すると、補正されていない状態で表 
示されます。色収差補正の確認は、付属ソフトウェアの Digital Photo 
Professional (p. 41 0) で行ってください。 
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皿！皿レンズの周辺光量/色収差を補正する 


レンズの補正データについて 

カメラにはあらかじめ、周辺光量補正、色収差補正を行ラためのデータび 
レンズ約25本分登録されています。補正 [ずる] を選んでおくと、補正デー 
夕び登録されているレンズを装着したとさに、自動的に周辺光量補正、色収 
差補正び行われます。 

付属ソフトウェアの EOS U 川 ity を使用すると、登録されているレンズの 
種類び確認でさます。また、未登録レンズの補正データをカメラに登録する 
ことをでさます。詳しくは、ソフトウェア使用説明書 (CD-ROM) の EOS 
Utility 使用説明書 （ P .412) を参照してください。 


周辺光量補正、色収差補正の共通事項 


W • 補正 [しなし リに設定して撮影した JPEG 画像を、後から補正することはでき 
ません。 

参他社製のレンズ使用時は、 [補正データあり] と表示されていてわ、補正 [しない] 
に設定することをおすすめします。 

• ライブビュー撮影時に拡大表示を行ったとさは、周辺光量補正、色収差補正 
の効まは映像に反映されません。 

IS •補正の効果び分かりに<いとさは、撮影した画像を拡大して確認することを 
おすすめします。 

• エクステンダー装着時わ巧正び行われます。 

参補正データびカメラに登録されていないレンズで撮影したとさは、補正 [しな 
し、] と同じ撮影結まになります。 

• 距離情報を持たないレンズを使用したとさは、補正量びかな<なります。 
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MENU 


フオルダの作ぶと選択 


画像を保をするフオルダを任意に作成/選択することびでさます。 

なお、この操作を行わなくてを、画像を保をするフオルダは自動で作成さ 
れ、そのフォルダに画像び保をされます。 


フォルダの作ぶ 





フオル巧 Hr 田 

フオルタの1を巧巧します 

キサンちル 1 な I 


1 



4 


[記録機能と力ード•フォルダ選択]を選ぶ 
参[ VI ]タブの 間録機能と力ード•フォルダ選 

択] を選び、〈©〉を押します。 


[フオルダ]を選ぶ 

参 <〇> を回して [フオルダ] を選び、〈©〉 
を押します。 


[フォルダ作成]を選ぶ 

参 <〇> を回して [フォルダ作成] を選び、 
<©> を押します。 


フオルダを作成する 

参 <〇> を回して [0 K ] を選び、〈©〉を 
押します。 

今番号び]つ繰り上びった、新しいフオル 
ダび作成されます。 
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皿亞 D フオルダの作成と選択 


フォルダの選択 


最小番号画像 
フォルダ内画像数 



フォルダ名 

最大番号画像 


参フォルダ選択画面び表示された状態で、 
<〇> を回してフォルダを選び、〈©〉を 
押します。 

今画像を保をするフォルダび選択されま 
す。 

参撮影を行うと、選択したフォルダに画像 
び記録されます。 


フオルタ’について 

フオルダ名は、 「100EOS1D」 のように先頭3巧の数字（フオルダ番号）と、已文字 
の英数字で構成されています。 ] つのフオルダには、画像び最大9999枚保存され 
ます（画像番号00 0] 〜9999)。フオルダ内の画像びいっぱいになると、番号び] 
つ繰り 上 びったフォルダび自動的に作成されます。また、強制リセット （ P .1 已 9) 
を行ったとさわフオルダび自動的に作成されます。フオルダは] 00〜999まで作成 
することびでさます。 


パソコンを使ったフォルタ’作成 

力ードを開いたところに roCIMj という名前のフォルダを作ります。次に DCIM 
フォルダを開いたところに、画像を記録するフォルダを必要な数だけ作ります。フォ 
ルダ名は、 riOOABC_D」 のように、必ず100〜999までの3巧の番号に続けて、已 
文字の英数字を付けます。使用でさる文字は、半角アルファベット A 〜 Z (大文字、 
小文字混在可)、半角のし」（アンダーバー)、および数字です。スペースは使用で 
きません。また、同じフォルダ番号（例：10 0A 目 C_D、 100 W_XYZ) を付けた 
とさわ、カメラびフォルダを認識でさません。 
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MENU 


ファイルちをを更ずる 


ファイル名は、先頭4文字の英数字、4巧の画像 
ま号 （ P .158)、 ホ広張テで構成されています。先頭 eEseoool jpg 

4文字の初期設定は、工場出荷時にミ夫められた、力 - 

メラ固有の英数字になっていますび、これを任意 
に変更することびでさます。 

ユーヴー設定1は、任意の4文字を登録することびでさます。ユーヴー設 
定2は、任意の3文字を登録して撮影すると、先頭から4文字目に画像サイ 
ズび自動的に付加されます。 


ファイル名の登録-変更 



[ファイル名の設定]を選ぶ 
参 [ VI ] タブの [ファイル名の設定] を選び、 

<©> を押します。 

[ユーザー設定の変更]を選ぶ 

♦ <〇> を回して [ユーザー設定*の変更] を 
選び、〈贷)〉を押します。 

任意の英数字を入力する 

• ユーヴー設定]は4文字、ユーヴー設定 
2は3文字入力します。 

参 <1> ボタンを押して、不要な文字を消 
ムしふ^ 〇 

参〈回〉ボタンを押すと、文字パレットの 
枠に色び付さ、文字入力びでさるよラに 
なります。 



• 〈〇/滋〉または〈を〉を操作して □ 
を移動し、希望する文字を選び、〈贷)〉 
を押すと入力されます。 
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皿!皿ファイル名を変更する 


4終了ずる 

♦ 所定の文字数を入力し、 〈 MENU 〉 ボタン 
を押します。 

登録したファイル名び保をされ、手順2 
の画面に戻ります。 



設定内容 


5登録したファイル名を選ぶ 

• 〈類〉を回して [ファイル名] を選び、〈©〉 
を押します。 

♦ 〈類〉を回して登録したファイル名を選 
び、〈贷)〉を押します。 

参ユーヴー設定2に登録したとさは、「(登 
録した3文字） *** + 画像サイズ」を選び 


ます。 


B 1 ユーザー設定2について 

ユーヴー設定2で登録した「***+画像サイズ」を選択して撮影すると、そのとさ 
設定されていた記録画質 （1 文字）び、ファイル名の先頭から4文字目に自動的 
に付加されます。付加される文字の意巧は次のとおりです。 

「林木 U = L、Iffl r 林木 M 」 = Ml、MB 

「林* N 」 = M 2 r *** S 」= S 、 SH ) 

パソコンに画像を取り込んだとさに、自動付加された4文字目を読み取ることで、 
画像を開かずに画像サイズを判別することびできます。なお、 RAW 画像 、 JPEG 
画像は、拡張子から判別することびでさます。 

W し」（アンダーバー）を]文字目に指定することはでさません。 

Q ] • 拡張テは、 」 PEG 画觀ま r . JPG 」、 RAW 画像は r . CR 2」、 動画は 「. MOV 」 に 
なります。 

• ユーヴー設定2で動画を撮景ミすると、ファイル名の先頭から4文字目びし」 
(アンダーバー）になります。 
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MENU 


画像番号の付け方を設定ずる ~ 


4巧の画像番号は、フイルムのコマま号に相当す 

るをので、撮影した順 ( し日日日 ] 〜 9999の画像 まり列） BE3S0001 JPG 

号び付けられ、 ] つのフオルダに保をされます。画 - 

像番号は、用途に応じて番号の付け方を変えること 
びでさます。 



[画像番号]を選ぶ 

• [ VI ] タブの [画像番号] を選び、〈©〉 
を押します。 


画像番号の付け方を選ぶ 

♦ 〈類〉を回して内容を選び、〈包)〉を押 
します。 


通し番号 

カード交換やフオルタ’作成を行っても連番で保存したいとき 

カード交換やフオルダ作成、カードの変更（例：の一凹）を行っても、 
画像ま号9999の画像びでさるまで、連続した番号び付けられ、保ちされま 
す。複数のカード、またはフオルダにまたびった日日日1〜9999までの画像 
を、パソコンで]つのフオルダにまとめて保存したいとさなどに有効です。 

ただし、交換•変更したカードや、作成したフオルダにすでに画像び保を 
されているときは、その画像に付けられたま号の続きま号になることびあり 
ます。画像を通し番号で保存したいとさは、初期化したカードを使用してく 
ださい。 


カードを交換-変更した場合 フォルダを作成した場合 


f 力ードたード日個)1 f 力ード A 



続さの画像番号 
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El 皿画像番号の付けちを設定する 


才ートリセット 

力ード交換やフオルタ’作成で、画像番号を0001にしたいとき 

カード交換やフオルダ作成、カードの変更（例：の一凹）を行ラと、画 
像番号日日日1から順に番号び付けられ、保をされます。力ード単位、または 
フオルダ単位で画像を分類したいとさなどに有効です。 

ただし、交換•変更したカードや、作成したフオルダにすでに画像び保を 
されているとさは、その画像に付けられたま号の続さま号になることびあり 
ます。日日01から順に保をしたいときは、初期化した力ードを使用してくだ I 
さい。 

力ー ドを交換-変更した場合 フォルダを作成した場合 


f 力ード A ([ I ])1 た!ード B 個)1 ( 力ード A 



画像番号リセット 


強制リセット 


任意に画像番号を0001にしたり、新しいフォルダで画像番号0001か5撮 
影したいとき 

この操作を行ラと、自動的に新しいフォルダび作られ、そのフォルダに画 
像番号日日日1から順に番号び付けられ、保をされます。 

前の曰に撮影した画像と、今日撮影する画像を別々のフォルダに保をした 
いとさなどに有効です。操作を行ったあとは、通し番号、またはオート U 
セツトの設定に戻ります（強制 IJ セツトの確認表示は行われません)。 


W フォルダ番号999のフォルダに画像番号9999の画像び保をされると、カードに 
空さ容量びあってち撮影でさな<なります。カードの交換を促すメッセージび表 
示されますので、新しいカードに交換してください。 
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MENU 


著作権情巧を設定ずる 


著作権情報の設定を行ラと、その内容び Exif (イグジフ）情報として画像 
に記録されます。 


カブラ巧をを力一円こ保な， g 助 
カスタム棚«モード （C1-C が 
カタラ 

rfMBi _ 

力;(ラシステム g# 

ファームウエア over. 1.0 0 



"K'XX，XXXKxj 


e ，— じ 17() [] 001234567 S 9 

ab こ defghljkl-napqrstuwv^z 

ABCtFEFGHIJ KLHMDPOHSTLVVXYZ 

•#.*=5% S - t)J 

iniSl キヤンセル EHM OK 


2 

3 


[著作権情報]を還ぶ 

• [ V 4] タブの唐作権眉報]を選び、 <©> 
を押します。 


設定する項目を選ぶ 

参 <〇> を回して [作成ち名入力] または唐 
作権ち名入力] を選び、〈©〉を押します。 


文字を入力する 

参〈回〉ボタンを押すと、文字パレットの 
枠に色び付さ、文字入力びでさるよラに 
なります。 

• 〈〇/滋〉または〈を〉を操作して □ 
を移動し、希望する文字を選び、〈贷)〉 
を押すと入力されます。 

参最大63文字入力することびでさます。 


• 〈1〉ボタンを押すと、]文字消去され 
ます。 


4設定を終了する 

参文字の入力び終わったら、 〈 MENU 〉 ボタ 
ンを押します。 

設定した内容び保をされ、手順2の画面 
に戻ります。 
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皿!皿著作権情報を設定する 


著作権情報の確認 



前ぺージの手順2で 唐作権 f 青報の表示] を 
選ぶと、入力した [作成ち][著作権ち] の情 
報を確認することびでさます。 


着作権情報の消去 

手順2で [著作権情報の消去] を選ぶと、 [作成ち][著作権ち] の情報び消去さ 
れます。 


S 付属ソフトウェアの EOS U 川 ity ( p .410) から、著作権情報を設定•確認する 
ことちでさます。 







MENU 


を空間を設定ずる 

再現でさる色の範囲（色域特性）のことを、色空間といいます。このカメ 
ラでは、撮影する画像の色空間を sRG 目（エスアールジービー ）、 Adobe 
RGB (アドビアールジービー）から選ぶことびできます。なお、一般的な 
撮影のとさは、 sRG 目をおすすめします。 


1[色空間]を選ぶ 

参 [01] タブの [色空間] を選び、〈©〉 
を押します。 

2 色空間を設定する 

• [ sRG 田 または [Adobe RGB ] を選び、 

〈©〉を押します。 


〇 AF 厉 V 再， 


い脚 
Adobe R 巧 


Adobe RGB にごいて 

主に商用印刷などの業務用途で使用します。画像処理と Adobe RGB 、 
DCF 2.0 に xif 2.21 し U 上）についての知識びない方にはおすすめできませ 
ん。 sRG 巨のパソコン環境や 、 DCF 2.0 (Exif 2.2 UU 上）に対応していな 
いプ U ンターでは、とてを控えめな感じに仕上びるため、撮影後、パソコン 
のソフトウエアなどで画像処理を行ラ必要びあります。 


Bl • 色空間を Adobe RG 目に設定して撮影した静止画は、ファイル名の先頭文字び 
し」（アンダーバー）になります。 

• に C プ□ファイルは付加されません。に C プ□ファイルについては、ソフトウェ 
ア使用説明書 (CD-R0M/P.412) を参照してください。 
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写真表現にあわせた 
露出制御 


被写体や撮影目的に合わせて、撮影モードを選択したり、シャッ 
ター速度や絞り数値を設定して、思いどおりに撮影することがで 
さます。 

参シャッターボタンを半押ししたあとで指を離してを、タイマー 
の働さにより、ファインダー内と上面表示ノ（ネルに露出値び目 
秒間（を 6) 表示されます。 

参各撮影モードで設定できる機能は、354ページを参照してくだ 
さい。 



あらかじめ電源スイッチを 〈 ON 〉 にしてくださし、 



P : プログラム AE 撮該 

被写体の明るさに応じて、カメラびシャッター速度と絞り数値を自動的に 
設定します。これをプ□グラム AE といいます。 

*〈 P 〉 は 、 Program (プ□グラム）の略です。 

* A 曰ま 、 Auto Exposure (才ートェクスポージヤ ー） の略で自動露出のことです。 



撮影モードを 〈 P 〉 にずる 

参 〈 MODE 〉 ボタンを押し、〈越!〉または 
<〇> を回して 〈 P 〉 を選びます。 





ピントを合わせる 

参ファインダーをのぞいて、 AF フレーム 
を被写体に合わせ、シャッターボタン 
を半押しします。 

今ピントび合ラと、ファインダー内ち下に 
合焦マーク〈参〉び点なします。 

(ワンショット AF 時） 

今シャッター速度と絞り数値び自動的に 
ミ夫まり、ファインダー内と上面表示パネ 
ルに表示されます。 




白バ5.約(333〕 

> fJiT! 腸誦 ! 


画 DH 固 I 


表示を確認する 

♦ シャッター速度と絞り数値び点滅して 
いなければ、適正露出です。 
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P : プ□グラム AE 撮影 


4撮影ずる 

参構図をミ夫め、シャッターボタンを全押し 
します。 


参シャッター速度の「30"」と小さな絞り数値び点滅する 
とさは、被写体び暗すざます。 

に0感度を上げるか、スト□ボを使用してくださし、。 

参シャッター速度の「8000」と大きな絞り数値び点滅す 
るとさは、被写体び明るすざます。 

に0感度を下げるか、減光用の ND フィルター（別売） 
を使用してください。 

0プ□グラムシフトについて 

• プ□グラム AE のとさは、自動的に設定されたシャッター速度と絞り数値の組 
み合わせ（プ□グラム）を、同じ露出のままで自由に変えることびでさます。 
これをプ□グラムシフトといいます。 

• プ□グラムシフトは、シャッターボタンを半巧ししてから、希望するシャッ 
ター速度、または絞り数値び表示されるまでく滋〉を回します。 

参プ□グラムシフトは、撮影すると自動的に解除されます。 

参スト□ボを使用したとさは、プ□グラムシフトはでさません。 




P ： プ□グラム AE 撮影 


S こんなとをは 

参合焦マーク〈♦〉び点滅してピントび合わない 

明暗差（コントラスト）のある部分にエ IJ ア AF フレームの中央を合わ 
せてシャッターボタンを半押ししてください （ P .4 目）。また、被写体に 
近づさすざているとさは、離れて撮影してください。 

参複数の AF フレームび同時に表示される 

表示されているすべての AF フレームにピントび合っています。被写体 
に合わせた AF フレームを表示されているとさは、そのまま撮影してくだ 
さい。 

♦ 合焦マーク〈•〉び点好しない 

AI サーボ AF でピントを合わせ続けている状態です （AF 作動表示 〈囚 3〉 
は点なしますび、合焦マーク〈•〉は点なしません)。 

なお、 AI サーボ AF のとさは、フオーカス□ック撮影 （ P .67) はでさ 
ません。 


参シャッターボタンを半押ししてもピント合わせをしない 

レンズのフオーカスモードスイッチび 〈 MF 〉 （手動ピント合わせ）に 
なっているときは、 < AF > (自動ピント合わせ）にしてください。 

参シャッター速度と絞り数値び点滅している 

光び不足している（暗い）ため、そのまま撮影すると手ブレによって 
被写体び鮮明に写らないことびあります。兰脚を使用するか、別売の EX 
シ U —ズスピードライト （ P .19 日）を使用して撮影することをおすすめ 
します。 

♦ 外部スト□ボを使用したのに、画面の下側び不自然に暗くなった 

レンズにフードび付いていると、スト□ボの光びフードで遮られます。 
写したいをのび近くにあるとさは、フードを取り外してスト□ボ撮影し 
て < ださい。 
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Tv ： シャッター速度を決めて撮る 

シャッター速度を設定すると、被写体の明るさに応じてカメラび標準露出 
に必要な絞り数値を自動的に設定します。これをシャッター優先 AE といい 
ます。シャッター速度を速くすると、動さの速い被写体の瞬間をとらえるこ 
とびでさます。逆にシャッター速度を遅くすると、流動感を表現することび 
でさます。 

*〈 Tv 〉 は、 Time value (タイムバリユー)の略で時間量のことです。 



流動感のある写真 動さを止めた写真 

(遅いシャツター速度：]/30秒）（速いシャツター速度：]/2日日日秒) 




撮影モードを 〈 Tv 〉 にする 

I 参 〈 MODE 〉 ボタンを押し、 く巡 〉または 
I 〈類〉を回して 〈 Tv 〉 を選びます。 



国画〔 

I 


り側〕 

ONE SHOTJ 




2 


シャッター速度を設定する 

参上面表示パネルを見なびら く盤 〉を回 
します。 


3ピントを合わせる 

参シャッターボタンを半押しします。 
絞り数値び自動的にミ夫まります。 


表巧を確認して影する 

参絞り数値び点滅していなければ標準露 
出です。 
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Tv ： シャッター速度をミ夫めて撮る 





• 小さな絞り数値び点滅するとさは、露出アン 
ダー（露出不足）です。 

絞り数値の点滅び止まるまで〈1^〉を回して 
シャッター速度を遅くするか、 ISO 感度を上げ 
ます。 


• 大さな絞り数値び点滅するとさは、露出オー 
バー（露出過度）です。 

絞り数値の点滅び止まるまで〈滋〇を回して 
シャッター速度を速くするか、に0感度を下げ 
ます。 


Bl シャツター速度の表示 

「8000」から「4」までは分数の分母を表しています。例えば「125」は1/12已秒 
を表しています。また、「0"5」は0.已秒を、「15"」は]已秒を表しています。 
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Av : 絞り数値を決めて撮る 


絞り数値を設定すると、被写体の明るさに応じてカメラび標準露出に必要 
なシャッター速度を自動的に設定します。これを絞り優先 AE といいます。 
絞り数値を大さくする（絞りを閉じる）と、ピントの合ラ範囲び前後に広く 
なります。逆に絞り数値をルさくする（絞りを開く）と、ピントの合ラ範囲 
び狭くなります。 

*〈 Av 〉 は、 Aperture value (アパーチヤーパ'リユー）の略で開□量のことです。 


J 心止' • 



背景をぼかした写真 
(ルさい絞り数値： F 已 .6) 


背景にをピントび合った写真 
(大きい絞り数値： F 32) 


Av 


撮影モードを 〈 Av 〉 にする 

I 参 〈 MODE 〉 ボタンを押し、 く猫 〉または 
I 〈類〉を回して 〈 Av 〉 を選びます。 



2 


絞り数値を設定する 

参上面表示パネルを見なびら く巡 〉を回 
します。 


3ピントを合わせる 

参シャッターボタンを半押しします。 

吟シャッター速度び自動的にミ夫まります。 




表示を確認して撮影ずる 

参シャッター速度び点滅していなければ 
標準露出です。 
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Av : 絞り数値を ミ 夫めて撮る 





• シャッター速度の「30"」び点滅するときは、 
露出アンダー（露出不足）です。 

シャッター速度の点滅び止まるまで〈巡0を 
回して絞り数値をノ」ぶくする（絞りを開く）か、 
に0感度を上げます。 

参シャッター速度の「8000」び点滅するときは、 
露出オーバー（露出過度）です。 

シャッター速度の点滅び止まるまで〈滋〇を 
回して絞り数値を大さくする（絞りを閉じる） 
か、 ISO 感度を下げます。 


Bl 絞り数値の表示 

数値び大さ<なるほど、レンズの絞り径は小さ<なります。表示される絞り数値 
はレンズによって異なります。カメラにレンズび付いていないとさは、表示び 
「00」になります。 


ピントの合5節囲を確認ずる 

レンズの絞りは、撮影する瞬間だけ絞りの大ささ（開□量）び変わり、撮 
影しない状態では、絞りび開いた状態になっています。そのため、ファイン 
ダーやライブビュー映像で見えるピントの合う範囲は、常に狭く（浅く） 
なっています。 



絞り込みボタンを押すと、そのとさ設定 
されている絞り数値でレンズの絞り込みび 
行われ、実際にピントの合う範囲（被写界 
深度）を確認することびでさます。 


31•絞り数値び大さいほど、ピントの合う範囲は前後に広くなりますび、フアイ 
ンダーび暗<なります。 

• ライブビュー映像を見なびら絞り数値を変えて、絞り込みボタンを巧すと、被 
写界深度の効まびよくわかります （ P . 201)。 

• 絞り込みボタンを巧すと、露出び固定された （ AE □ック）状態になります。 
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M : 露出を自分で決めて撮る 

自分でシャッター速度や絞り数値をミ夫めて撮影するとさに設定します。露 
出は、ファインダー内の露出レベル表示を参考にしたり、市販の露出計を利 
用して自分で任意にミ夫めます。これをマニュアル露出といいます。 

*〈 M 〉 は、 Manual (マニュアル）の略です。 

I 撮影モードを 〈 M 〉 にする 

♦〈 MODE 〉 ボタンを押し、 {巡 )または 
1 〈類〉を回して 〈 M 〉 を選びます。 


シャッター速度と絞り数値を設定する I 

参 シャッター速度は、〈巡!〉を回して設定 
します。 

参 絞り数値は、〈〇〉を回して設定します。 

参〈因〉 ボタンを押したあと、〈巡0また 
は〈〇〉を回して絞り数値を設定する 
ことをでさます。 

• 設定でさないとさは、電源スイッチを 
〈 ON 〉 にしてから〈滋〉または〈〇〉 

を回します。 

3ピントを合わせる 

参 シャッターボタンを半押しします。 

今ファインダー内と上面表示パネルに露 
出値び表示されます。 

参 ファインダー内ち側の露出レベル表示 
で、露出レベル〈■〉び標準露出〈隆〉 
からどのくらいずれているか、確認する 
ことびでさます。 



シャッター巧度 
I 絞り数値 


M 

m'nn j'nrmaoi 
iuuu し u し , ゴゴ 3J 


iw H ! ONE SHOT) 


画 i □ j 


•fnni 
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M : 露出を自分でミ夫めて撮る 



4露出をミ夫める 

参露出レベル表示を確認し、任意のシャツ 
ター速度、絞り数値を設定します。 

参標準露出から±3段を超えるとさは、露 
出レベル表示の端び〈▲〉または〈▼〉 
の表示になります。 

5撮影する 


U ISO オート設定時は、設定したシャッター速度と絞り数値に対して標準露出にな 
るよラにに0感度び変動するため、意図した露出で撮景ミでさないことびあります。 

31 参 [02: オートライティングオプティマイザ] で [マニュアル 露出 時は OFF ] の<>/>をが 

すと、 〈 M 〉 モードでわオートライティングオプティマイヴ機能び設定できる 
ようになります （ P .14 日)。 

• に0オート設定時に〈乂〉ボタンを巧すと、に0感度を固定（□ック）するこ 
とびでさます。 

• <*> ボタンを押して構図を変えると、〈乂〉ボタンを巧したときとの露出差 
を露出レベル表示 （ P .22) で確認することびでさます。 
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® 測がモードの選択 

被写体の明るさを測る機能の特性を4種類の中から選ぶことびでさます。 



1〈图•阻〉ボタンを巧す （る 6) 

2 測光モードを選ぶ 

参上面表示パネルを見なびらく猫〉 
します。 


を回 



固：評価測光 
固：部分測光 
田：スポット測光 
[] :中央部重点平均測光 


■ 



图評価測光 

逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。撮影 
シーンに応じてカメラび露出を自動補正します。 


回部分測光 

逆光などで被写体の周辺に強い光びあるとさに有効 
です。フアインダー中央部の約 6.5% の範囲を測光し 
ます。 

田スポット測光 

被写体の特定の部分を測光するとさに有効です。 
ファインダー中央部の約2.5%の範囲を測光します。 


[] 中央部重点平均測光 

ファインダー中央部に重点を置いて、画面全体を平 
均的に測光します。 


0 [冉 .1 :測距点連動スポット測光] を 馴距点に連動] に設定すると （ P .322)、 日1点す 
ベての AF フレームに連動したスポット測光を行うことびできます。 
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® 測光モードの選択 


参この状態で露出補正を行ラと、3点の露出レベル表示全体を見なびら、表 
現意図に合わせた最終露出を決めることびでさます。 


151 • 8点までスポット測光を行ラことびでさます。 

• 露出値の記憶は次の条件で解除されます。 

-スポット測光後、]日秒経過したとさ 

- 〈 MODE 〉〈 AF.DRIVE 〉 〈图•阻〉 <ISO> 〈回〉 〈因〉 〈 WB 〉 ボタンを巧したとき 
• [冉 .1 :測距点連動スポット測光] び棚 j 距点に連動] に設定されているときわ 
( P .322)、 マルチスポット測光びでさます。 


マルチスポット測光 

画面の複数の場所をスポット測光し、その場所び相対的にどのよラな露出 
になるかを考えなびら、狙いどおりの最終露出をミ夫めることびでさます。 
P / Tv / Av モードのとさにマルチスポット測光を行ラことびでさます。 

1田 スポット測光にする 

2 < M - Fn > ボタンを巧す （る 16) 

♦ 相対的な露出レベルを知りたい場所にスポット測光範囲マークを合 
わせ、それぞれの場所で 〈 M - Fn 〉 ボタンを押します。 

今ファインダー内のち側に、スポット測光を行った位置の相対的な露出 
レベルび表示されます。露出値は平均値び設定されます。 
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因自分の巧みに露出を補正ずる 

カメラび決めた標準的な露出に対して、明るめ（プラス補正）にしたり、 
暗め（マイナス補正）にして撮影することを露出補正といいます。 

P / Tv/Av モードのとさに露出補正を行ラことびでさます。補正でさる 
範囲は1/3段ステップ±5段ですび、ファインダー内と上面表示パネ j レの露 
出補正表示は±3段までです。±3段を超える設定は、クイック設定 （ P .51) 
で行ってください。 


1露出を確認する 

♦ シャッターボタンを半押しして（を6)、 
露出レベル表示を確認します。 


プラス補正 

■ . つ ,™ ! ~ ^ 

に 


マイナス補正 

ぶ日 ! m 
固に 





補正量を設定する 

参ファインダー内、または上面表示パネル 
を見なびら〈類〉を回します。 

参設定でさないとさは、電源スイッチを 
〈 ON 〉 にしてから〈類〉を回します。 
今補正を行ラと、ファインダー内に〈を〉 
マークび 点なします。 

参露出補正を解除するときは、露出レベル 
<■/!> を標準露出指標（〈隆/■〉）の位 
置に戻します。 



3撮影ずる 


^ [02: 才ートライティングオプティマイザ] (P. 14 日）び、 [しない] 於がに設定されて 
いるとさは、暗めにする露出補正を行ってを、明るく撮影されることびあります。 

151 • 設定した補正量は、電源スイッチを 〈 OFF 〉 にしても記憶されています。 

• ネ甫正量を設定してから電源スイッチを 〈 LOCK 〉 にすると、補正量び不用意 
に変わることを防止することびでさます。 

参露出巧正量び +3 段を超えるときは、露出レベル表示の端び〈イ/▼〉または 
〈►/▲〉表示になります。 

• 〈因〉ボタンを巧したあと、〈巡0または〈類〉を回して設定することわで 
さます。 
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%露出を自動的に変えて撮る/ AE 巳撮影- 

]/3 段ステップ ±3 段の範囲で、自動的にシャッター速度、または絞り数 
値を変えなびら 3 枚の画像を撮影することびでさます。これを AEB 撮影とい 
います。 *AE 目は、 Auto Exposure 目 racketing (才ートェクスポージヤーブラケ 


ティング）の略です。 



( MODE ) ボタンと 〈 AF ’ DRIVE 〉 ボ 
タンを同時に巧ず （を 6) 

今上面表示パネルに〈％〉と「0.0」び表 
示されます。 


AEB レベルを設定する 

♦ 〈溢〉または〈類〉を回して AEB レべ 
ルを設定します。 

• 「1.0」び AE 巨ステップ量、〈 I 〉び AEB 
レベルです。 


III 

標準露出マイナスプラス 
補正 補正 


3 


撮影ずる 

♦ 設定しているドライブモードに従って、 
標準露出^マイナス補正^プラス補正 
の順に撮影されます。 

• AEB 撮影は自動解除されません。解除す 
るときは、 AEB ステップ量を「0.0」に 
おします。 


B 1• AEB 撮影中は、ファインダー内の〈乂〉と上面表示パネルの〈％〉び点滅 
します。 

• ドライブモードび〈□〉 〈 S 〉 のときは、3回撮影してください。〈写が〉〈写 iiL 〉 
〈马! J : が〉のとさは、シャッターボタンを全押ししたままにすると、3枚連続撮 
影して自動的に停止します。〈が〉〈&2〉のとさは、]0秒後または2秒後に 
3枚連続撮影されます。 

• 露出補正と組み合わせて、 AEB 撮影を行ラことわでさます。 

• AE 目レベルび+3段を超えるときは、露出レベル表示の端び〈《</▼〉または 
〈►/▲〉表示になります。 

• バルブ撮影時、およびスト□ボ使用時は、 AEB 撮影でさません。 

• 電源スイッチ 〈 OFF 〉、 スト□ボ充電完了で、 AEB 設定び自動解除されます。 
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关露出を固定して撮る/ AE □ック撮影- 

ピントと露出を別々に決めたいとさや、同じ露出で何枚を撮影するとさに 
使用します。〈*〉ボタンを押して露出を固定したあと、構図を変えて撮影 
します。これを AE □ック撮影といいます。逆光下の撮影などで有効です。 


1ピントを合わせる 

参シャッターボタンを半押しします。 
今露出値び表示されます。 



2 <*> ボタンを巧す （る 6) 

今ファインダー内に〈*〉び表示され、露 
出び固定 （ AE □ック）されます。 

参〈*〉ボタンを押すたびに、そのときの 
露出び AE □ックされます。 




構図を決めて撮影する 

• AE □ックした露出値と新しい露出値び 
ファインダー内ち側に U アルタイムで 
表示されます。 

参連続して AE □ック撮影をするときは、 
<*> ボタンを押しなびら、シャッター 
ボタンを押します。 


AE □ックの効ま 


測光モード 

AF フレーム選択 （P.71) 

(P.173) 

自動選択 

任意選択 

图* 

ピントを合わせた AF フレームを 

選択されている AF フレームを中 

中むにした露出値で AE □ツク 

/こ、にした露出値で AE □ック 

回田 □ 

中央の AF フレームを中むにした露出値で AE □ック 


レンズのフォーカスモードスイッチび 〈 MF 〉 のときは、中央の AF フレームを中むに 
した露出値で AEa ックされます。 


0バルブ撮影時は、 AE □ックでさません。 
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長時間露が（バルブ）撮露 

シャッターボタンを押している間、シャッターび開いたままになり、 
シャッターボタンから指を離すと閉じます。これをバルブ撮影といいます。 
夜景や花乂、天体の撮影など長時間の露光び必要なとさに設定します。 



撮影モードを 〈buLb〉 にする 

•〈 MODE 〉 ボタンを押し、〈巡!〉または 
〈類〉を回して 〈 buLb 〉 を選びます。 




/? こ ONESHOT'l 


1 


絞り数値を設定する 

• 上面表示パネルを見なびら〈巡^〉また 
は〈類〉を回します。 


① 一 I I —③ 

③ 


03-^8 B.S 

1 

CMD 

じ〇剛 I 

ONE shot) 


固 H 固！ C 

] 1 





3 


撮影する 

• シャッターボタンを全押ししている間、 
露光び行われます。 

今上面表示パネルに露光経過時間び表示 
されます。 

①：分③：秒③：時間 


W 長時間のバルブ撮影を行ラと、画像に含まれるノイズび多<なります。 

B 1• [02: 長秒時露光のノイズ低減] を [自動][ずる] に設定すると、長秒露光時に発 
生するノイズを低減することびでさます （ P .148)。 

• バルブ撮影を行うときは、兰脚と U モートスイッチ RS-80N3 (別売)、ま 
たはタイマー U モートコント□ーラー TC-80N3 (別売）の使用をおすすめ 
します （ P .179)。 
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長時間露光（バルブ）撮影 


アイピースシャツターを ffi 用する 



セルフタイマー撮影やノりレブ撮影のとさ 
など、ファインダーをのぞかずに撮影する 
と、ファインダーから入った光の影響で暗 
い写真になることびあります。このよラな 
とさは、アイ ピースシャッター レバーを矢 
印の方向に操作して、ファインダーを遮光 
します。 

なお、ライブビュー撮影、および動画撮 
影のとさは、ファインダーを遮光する必要 
はありません。 


P u モートスイツチ撮影 

U モートスイッチ RS -8 日 N 3 (別売）や、タイマー U モートコント □- 
ラー TC -8 日 N 3 (別売）など、 N 3タイプの端テを備えた EOS 用アクセサ 
リーをカメラに取り付けて撮影することびでさます （ P .357)。 

アクセサ IJ 一の操作方法については、各アクセサ IJ 一の使用説明書を参照 
してください。 


1端子カバーを開ける 



リモコン端子にプラグを取り付ける 

♦ 図のように取り付けます。 

参取り外すとさは、プラグの銀色の部分を 
つまんで引さ抜さます。 
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因る重露出撮露 

複数の画像 （2 〜9枚）を重ね合わせた写真を撮影することびでさます。 
ライブビュー撮影 （ P .199) を併用すると、画像の重なり具合を確認しな 
びら撮影することびでさます。 


〇 Af 囚 

k 冉古 

ホ 9 イト"ラシス 

碰 

MWB データ 坦沒 

W 柳脚縱 
民ま巧 

0. がが 
sR 即 

ピク于でースタイル 
レンスおを巧正 

を 1 巧ち 

スタンダード 

しない * 

1を巧た 1 

を《出»を 

しない 

> 巧お-おホ B 先 
巧狀お 


1[多重露出]を選ぶ 

• [01] の [多重露出] を選び、〈©〉を 
押します。 

多重露出の設定画面び表示されます。 


2 [多重露出撮影]を設定する 

• I ； 機能•操作 優妃または [連続 撮影優泡を 
選び〈毎)〉を押します。 

♦ 多重露出撮影をやめるとさは、 [しない] 
を選びます。 


♦ 機能-操作優先 

画像の確認を行いなびら、じっくり多重露出撮影を行いたいとさに適 
しています。連続撮影時は連続撮影速度び大幅に遅くなります。 

参連続撮影優先 

動いている被写体を連続して重ね合わせるとさに設定します。連続 
撮影することびでさますび、撮影途中に「メニュー画面の表示」「ライ 
ブビュー表示」「撮影直後の画像確認」「画像再生」「撮影のやり直し 
( P .185)」 はでさません。 

また、撮影画像は多重露出画像のみ保をされます（多重露出画像を生 
成するために撮影した画像の保をはでさません)。 


W • W 目ブラケティングび設定されているときや、 [ LVO / •■設赶び風励に設 
定されているとさは、多重露出撮影の設定はでさません。 

• [連続撮霞優先] の設定でライブビュー撮影を行ったとさは、 ] 枚目を撮影する 
とライブビュー機能び自動的に終了します。2枚目攻降はファインダーを見 
なびら撮影してください。 
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因多重露出撮影 


を巧化 


_ 

を*制制 

肺平均 

mm ) 

化防田， 


[多重露出制御]を設定する 

♦ 露出の重ね合わせ方を選び、〈哲)〉を押 
します。 


♦ 加算 

撮影した画像の露出を加算して重ね合わせます。 [重ねる枚数] に応じ 
て、マイナス補正を行ってください。露出補正量の目安は似下のとおり 
です。 

重ねる枚数と露出補正量の目ま 

に枚： - 1剧「3枚；-1 .5 剧「4枚； -2 剧 I 

W [機能•操作優先]+ [加算]の設定で撮影途中に表示される画像は、ノイズび多 
い状態で表示されることびありますび、設定した枚数の撮影び終わると、ノ 
イズ低減処理び行われ、撮影途中に表示されたとさよりもノイズびかない状 
態で多重露出画像び記録されます。 


♦ 加算平均 

[重ねる枚数] に応じて自動的にマイナス補正を行いなびら、画像を重 
ね合わせます。なお、同じ構図で撮影したとさは、被写体の背景び標準 
露出になるよラに自動露出制御び行われます。]枚ごとに露光量を変え 
たいとさは [加算] を選びます。 

• 比較（明）/比較（暗） 

ベースになる画像と重ね合わせる画像を同じ位置で明るさ（暗さ）比 
較して、明るい（暗い）部分を残します。重なる色によっては、明るさ 
(暗さ）の割合に応じて、色び混ざり合うことびあります。 



4 [重ねる枚数]を設定する 

♦ 〈類〉を回して枚数を選び、〈@)〉を押 
します。 

参2〜9枚の範囲で設定することびでさま 
す。 
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因多重露出撮影 


5保巧する画像を指定する 

参重ね合わせる画像と、多重露出画像の両 
方を保をするときは、 [全画像] を選び 
<©> を押します。 

• 多重露出画像だけを保をするときは、 
[多重画像のみ] を選び〈©〉を押します。 

ら [多重露出撮影の継続]を設定する 

参 [1 回で終了] または [繰り返し] を選び、 
〈贷)〉を押します。 

♦[1 回で終了] を選んだとさは、撮影び終 
了すると、多重露出撮影び自動的に解 
除されます。 

• [繰り返し] を選んだときは、手順2で [し 
なし 1] を選ぶまで多重露出撮影び続さま 
す。 



1枚目を撮影する 

[機能•操作優先]設定時は、撮影した画像 
び表示されます。 

〈因〉び点滅します。 

•多重露出撮影の残り枚数は、ファイン 
ダー内ち側の数値、または画面に表示さ 
れる [] 内の数値で確認することびで 
さます。 

参〈囚〉ボタンを押すと、撮影した画像を 


残り撮影枚数 


確認することびでさます （ P . 18 己)。 


をお!化 


,11阅纖岸_け閒 

I を$匡巧のみ 

■ねる宙 ft を4巧 

sa か娘； 巧五の 5 


を田！化 


_ jH 回で rr 

I を^出 lir * の冷な* ly をし 
■ねる面》を S 巧 

由度巧旧!^ 巧亞の。 


W • オートライティングオプティマイヴ、高輝度側•階調優先、周辺光量補正、色 
収差補正は、[しなしリ設定で撮影されます。 

• 記録画質、に0感度、ピクチャースタイル、高感度撮影時のノイズ低減、色空 
間などは、]枚目と同じ設定で2枚目攻降を撮影されます。 

• ピクチャースタイルび[オート]に設定されているとさは、[スタンダード]で撮 
影されます。 
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因多重露出撮影 


82枚目似降を撮影する 

[機能•操作優先]設定時は、撮影した画像び重なって表示されます。 

参ライブビュー撮影のとさは、そのとさまでに撮影した画像び重なって 
表示されます。 〈 INFO .〉 ボタンを押すと、ライブビュー映像だけを表 
示することびでさます。 

♦ 設定した枚数を撮影すると、多重露出撮影び終了します。連続撮影時 
は、シャッターボタンを押し続けると、設定した枚数を連続撮影して 
停止します。 


W • 多重露出撮影では、重ねる枚数び多いほど、ノイズ、色ムラ、搞び目立つよ 
うになります。また、に0感度び高くなるほどノイズび増えるため、低に〇感 
度で撮影することをおすすめします。 

• [加算] 設定時は、多重露出撮影を終了したとさに画像処理に時間びかかりま 
す（アクセスランプび通常よりち長く点灯します)。 

• [機能•操作優先]+ [加算] の設定でライブビュー撮影を行ったとさは、多重露 
出撮景ミ終了時にライブビュー機能び自動的に終了します。 

参手順8でライブビュー撮影時に重なって表示される画像の明るさやノイズな 
どは、最終的に記録される多重露出画像とは異なります。 

• [連続撮影優先] 設定時は、設定した枚数の撮影び終わったらシャッターボタン 
から指を離してください。 

• 多重露出の設定を行ったあと、電源スイッチ 〈OFF〉、 電池交換を行ラと、多 
重露出撮景ミび解除されます。 

• 撮影途中に撮影モードを 〈C1/C2/C3〉 にすると、多重露出撮影び終了します。 

• 多重露出を設定したとさや、多重露出撮影中は、メニュー画面にグレーで表 
示されている項目は設定でさません。 

• カメラにパソコン、またはプ U ンターを接続しているとさは、多重露出撮影 
はでさません。 


0 [機能•操作優先] のとさは、撮影途中で 〈囚〉 ボタンを巧すと、そのとさまでに 
撮影した画像を確認したり、直前に撮景ミした画像を消去することびでさます 
( P .18 己）。 



因多重露出撮影 


力ードに記録されている画像に重ね合わせる 

カードに記録されている画像を1枚目に指定して、多重露出撮影を行ラこ 
とびでさます。選択した画像の元画像はそのまま残ります。 

指定できるのは晒の画像のみでず。 M 晒の / S 晒！;!] 画像、および JPEG 画像 
は選択でさません。 


みお！よ 

巧が'巧巧 

を*&±卿 加 

S ねる巧致 3 

mmiSkum ま酣 
を ssdiw の1回で搭了 
S ねる 巧が 臣«折 
細が_口五 ID 。 


2 


[重ねる画像を選択]を選ぶ 

• [重ねる画像を選択] を選び〈©〉を押し 

よ9 〇 

-► カード内の画像び表示されます。 


画像を選ぶ 

♦ 〈類〉を回して、]枚目に設定する画像 
を選び、 く@〉 を押します。 

参〈類〉を回して [0 K ] を選びます。 

選択中の画像番号び、画面下に表示され 


よ9 〇 


3撮影ずる 

参画像を選択すると、残り撮影枚数は [重 
ねる枚数] で設定した枚数よりを1枚少な 
くなります。例えば、 厘ねる枚数] び3枚 
のとさは、2枚撮影します。 


W • 高輝度側•階調優先を [ずる] に設定して撮影した画像、卜 U ミング情報び付 
加された画像 （P.331) は、 ] 枚目に指定でさません。 

• オートライティングオプティマイヴ、周辺光量補正、色収差補正は、 ] 枚目に 
指定した H) 画像の設定に関わらず、 [しなし リ設定で撮影されます。 

• に0感度、ピクチャースタイル、高感度撮影時のノイズ低減、色空間などは、 
] 枚目に指定した晒! a 画像と同じ設定で撮景ミされます。 

•] 枚目に指定した晒! a 画像のピクチャースタイルび [才ート] のときは、 [スタ 
ンダード] で撮影されます。 

参他のカメラで撮影した画像は選択でさません。 


184 





因多重露出撮影 


IS • 多重露出撮影を行った晒！ a 画像を選ぶことわでさます。 
• [画像選択解除] を選ぶと、指定び解除されます。 


撮影違中の画像確認と画像消去について 



[機能•操作優先] 設定時に、設定した枚数 
の撮影び完了する前に 〈囚〉 ボタンを押す 
と、撮影途中の（多重）画像び表示され、重 
なり具合や、露出などを確認することびで 
きます （[連続撮影優先] 時不可)。 

この状態で〈1〉ボタンを押すと、撮影 
途中に操作でさる項目び表示されます。 


項目 

内容 

台前の画面に戻る 

項目を消して〈^〉ボタンを巧す前の画面に戻ります。 

苗1枚戻る 

直前に撮影した画像を消去します（撮影のやり直し）。残り撮 
影枚数び1枚増えます。 

6 保巧して終了 

[撮影 画像のな巧：全画像] 設定時は、途中まで撮影した全画像 
と、多重露出画像を保存して終了します。 

[撮影 画像の保存：多重画像のみ] 設定時は、多重露出画像だけを保 
存して終了します。 

な保巧しないで終了 

途中まで撮影した全画像を保存しないで終了します。 


W 多重露出撮影中は、多重露出画像政外の再生はでさません。 
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因多重露出撮影 


S こんなとをは 


参言己録画質に制限はありますか？ 

JPEG は全記録画質を 選択で さます。 M 晒の /S 晒の のとさは、多重露 
出画像は 晒ので 記録されます。 


記録画質設定 

重ね合わせる画像 

を重露出画像 

JPEG 

JPEG 

JPEG 

Hi 



M Iffl/S (9 

M ■化刪/ S1 マ删 

HI 

Hi + JPEG 

圓 +」PEG 

圓 +」PEG 

M Iffl/S (9 + JPEG 

MH)/SH)+JPEG 

圓 +JPEG 


参カードに記録されている画像に重ね合わせたい 

[重ねる画像を選択] で、多重露出]枚目の画像を選択することびできま 
す （ P .184) 。なお、カードに記録されている画像どラしを重ね合わせ 
ることはでさません。 

参ライブビュー撮影でも多重露出びできまずか？ 

[機能•操作優先] 設定時は、ライブビュー撮影でを多重露出を行ラこと 
びでさます （ P .199)。 

参多重露出画像の画像番号はどうなりまずか？ 

全画像を保をする設定のとさは、多重露出画像を生成するために撮影 
した最終画像の続さま号で保存されます。 

参多重露出撮影中にオートパワーオフ機能は作動しますか？ 

[^^2:才ートパワーオフ] び [しない] じ(外に設定されているときは、才一 
トパワーオフで電源び自動的に切れるまでの時間び 3 日分になります。 
オートパワーオフび働くと多重露出撮影び終了し、多重露出の設定を解 
除されます。 

なお、多重露出撮影を始める前は、カメラで設定した時間どおりに 
オートパワーオフび働さ、多重露出の設定び解除されます。 
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グミラーアップ撮露 

セルフタイマー撮影や、 U モートスイッチを使用した撮影でを、カメラブ 
レ防止に十分な効果びありますび、超望遠レンズを使用した撮影のとさや、 
近接（マク〇)撮影のとさに、機械的な振動（ミラーショック）び気になる 
とさは、ミラーアップ撮影といラ方法を使います。 


1[ミラーアップ撮影]を設定する 

参 [03] タブの [ミラーアップ撮影] を選び、 
<©> を押します。 

• [する] または [する（且田でミラーダウン)] 

を選び、〈贷)〉を押します。 

2ピントを合わせ、シャッターボタンを 
全巧しずる 

今ミラーび上びり、上面表示パネルの 
«7> び点滅します。 


3もラー度全押しする 

撮影び行われます。 

参[する] 設定時は、撮影び終わるとミラー 
び下びります。 

♦[する（且田でミラーダウン)] 設定時は、撮 

影後をミラーび上びつたままになりま 
す。ミラーを下げるとさはく@〉を押 
します。 


ミラ-ァッフ 版 
しない 

OFF 

する 

で 

する旧 田 でミ3—タウン} 

での 

ミ3—めによるのメラブレを ほる 

します 


EiaW け 



P 

/^5 

ISO ， ' 。り ! ONE SHOT) 

吗曲口 A j 


1 — ON 1 - 1 
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く 7 ミラーアップ 撮影 


W • 晴天の真夏の海岸や、スキー場のよラに極端に明るいところでミラーアップ 
撮影を行ラとさは、 S ラーアップ安定後、速やかに撮影してください。 

参レンズを太陽に向けないで<ださい。太陽の熱でシャッター幕び焼けて損傷 
する恐れびあります。 

• バルブ撮影とセルフタイマーを併用してミラーアップ撮影を行ラときは、 
シャッターボタンを全押しし続けてください（タイマー作動秒時+バルブ撮 
影時間)。タイマー作動中に、シャッターボタンから指を離すと、シャッター 
び切れたよラな音びしますび、実際は撮影されていません。 

• ミラーアップ中は、撮影機能の設定、メニュー操作などはでさません。 

参 [ずる] 設定時に、ドライブモードび連続撮影に設定されていても、 ] 枚撮影に 
なります。 [ずる （日 田でミラーダウン)] 設定時は、設定したドライブモードで撮 
影されます。 

参セルフタイマーを併用することちでさます。 

• ミラーアップしてから30秒経過すると、ミラーび自動的に下びります。再度 
シャッターボタンを全巧しすると、ミラーアップします。 

• ミラーアップ撮影を行うときは、兰脚と U モートスイッチ RS-80N3 ( 別 
売)、またはタイマ ーU モートコント□ーラー TC-80N3 (別売）の使用を 
おすすめします （ P .179)。 
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スト□ボ撮影 


この章では、 EOS 用の EX スピードライト（別売）や、ミ凡用スト 
□ボを使った撮影ち法、カメラのメニュー画面か5スト□ボの機 
能を設定する方法について説明しています。 
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> ストロボをほった撮露- 

EOS 用 EX シ y — ズスピードライト 

EX スピードライト（別売）を使用すると、スト□ボなしの撮影と同じ感 
覚で、簡単にスト□ボ撮影を行ラことびでさます。 

操作方法については、 EX スピードライトの使用説明書を参照してくださ 

い。 なお、このカメラは、 EX スピードライトの全機能び使用できる、 A 夕 
イプカメラに属しています。 

カメラのメニュー画面から、スト□ボの機能や、スト□ボのカスタム機能 
を設定する方法については、] 93〜] 98ページを参照してください。 

おゎ詞很 

ク U ップオンタイプス ト □ボ マク□ス ト □ボ 


参 FE □ック 

被写体の任意の部分に適正調光させるスト□ボ撮影方法です。被写体 
をファインダーの中央に置いて、カメラの < M - Fn > ボタンを押してから 
撮影します。 

参スト□ボ調光補正 

露出補正と同じ感覚で、スト□ボの発光量を調整することびでさま 
す。補正でさる範囲は、]/3段ステップ±3段です。 

カメラの〈图 •围〉 ボタンを押したあと、ファインダー内、または上 
面表示パネルを見なびら〈類〉を回します。 


W [02: 才ートライティングオプティマイザ] (P. 14日）び [しない] 政外に設定されてい 
るとさは、暗めにする調光補正を行っても、明るく撮影されることびあります。 

S1 AF でピントび合わせにくいときは、必要に応じて EOS 用が部スト□ボから AF 
補助光び自動投光されます。 
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h スト□ボを使った撮影 


EX シリーズなかのキヤノン 製 スピードライト 

♦ EZ/E/EG/ML/TL スピードライトを A-TTL または TTL 自動調光モー 
ドに設定して撮影ずると、 常時フル発光しまず。 

カメラの撮影モードを 〈 M 〉 （マニュアル露出）、または 〈 Av 〉 （絞り優 
先 AE ) に設定して、絞り数値を変えて撮影してください。 

♦ マニュアル発光機能を搭載したスピードライト使用時は、マニュアル発 
光モードで撮影してください。 

沉用スト□ボを ffi つた撮影 

同調シャッター速度 

ル型のミ凡用スト□ボは1/250砂し U 下で同調します。スタジオ用の大型ス 
卜□ボは、ル型のミ凡用スト□ボに比べ閃光時間び長く、機種により閃光時間 I 
び異なるため、1/12已〜1/3日秒程度を目まに、あらかじめスト□ボび正 
しく同調するかどラか、確認してから撮影してください。 

シンク□端子について 

参シンク□端テを利用して、シンク□コー 
ド付さのスト□ボを使用することびで 
さます。端テには、コードの抜け落ちを 
防止する□ックねじび付いています。 

参シンク□端テには極性はありません。シ 
ンク□コードの極性に関わらず、そのま 
ま使用することびでさます。 

ライブビュー撮影時のミ主意 

ミ凡用スト□ボを使用してライブビュー撮影を行うときは、 [04 丄 V 静音撮 
影] を [しない] 設定にしてください （ P .2 日8)。 巧ード 1] 巧ード到 に設定 
されていると、スト□ボび発光しません。 
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ちストロボを使った 撮影 


U 参他社製の特定カメラ専用のスト□ボ、およびスト□ボ用付属品を使用すると、 
カメラび正常な機能を発揮しないばかりでなく、故障の原因になります。 

• シンク□端テに2已 0V 政上の電圧びかかるスト□ボを使用しないでくださ 
い。 

• 高圧スト□ボをアクセヴ U —シューに取り付けて使用しないで<ださい。発 
光しないことびあります。 

〇アクセサリーシューとシンク□端テにそれぞれスト□ボを接続して、同時に使用 
することちでさます。 


园 スト □ボ メータードマニュアル 撮影に ついて 

手動で調光レベルをミ夫める近接撮影向けの機能です。マニュアル発光でさる EX シ 
U —ズスピードライトと] 8%標準反射板を使って、次のよラに撮影します。 

1 . カメラとスト□ボの機能を設定する 

-カメラの撮影モードを 〈M〉、 または 〈Av〉 にします。 

•スト□ボの発光モードをマニュアル発光にします。 

2. ピントを合わせる 

-手動で被写体にピントを合わせます。 

3. 18%標準反射板をセットする 

-標準反射板を被写体の位置に置さます。 

-ファインダー内のスポット測光範囲の領域全体に、標準反射板びくるよラ 
にします。 

4. <M-Fn> ボタンを巧す（る 16) 

已.調光レベルを設定する 

-調光レベルび標準露出指標の位置に<るよラに、スト□ボの 
マニュアル発光量と、カメラの絞り数値を設定します。 

日.撮影する 

-標準反射板を取り除いて撮影します。 
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MENU 


ストロボの機能を設定ずる— 


スト□ボ機能設定に対応した EX シ IJ ーズスピードライトを使用すると、 
カメラのメニュー画面から、スト□ボの機能を設定したり、スト□ボのカス 

タム機能を設定することびできます。 設定を行う前に、スト□ボをカメラに 
取り付け、スト□ボの電源を入れておきまず。 

スト□ボの機能については、各スピードライトの使用説明書を参照してく 
ださい。 


KK 国皮時团2巧 
g 子さ 入 

あードらしレ IJ - ス 
S ラー 7 ツフ HE 
タストデ IJ ートデータの巧 
ホ安スト〇ボ妇» 


かなス h □ボ M 拍 

ス h □ボの発巧 する 

E-m I 旧巧ちす mm 

Av モード時めスト a ポ同 a 法巧 AUTO 
スト□ボ M 度巧定 
スト□ボ n 度のを切巧化 
ス hD ボカスタム a 接設定 
スト〇ボろスタム a 巧一括«な 


1[外部スト□ボ制御]を選ぶ 

♦ [03] タブの [が部スト□ボ制御] を選び、 

<©> を押します。 

今外部スト□ボ制御画面び表示されます。 


2項目を選ぶ 

参設定する項目を選び、〈贷)〉を押します。 


[スト□ボの発光] 



スト□ボ撮影を行うときは、 [する] に設 
定します。スト□ボの AF 補助光だけを利用 
したいときは、 [しなし リに設定します。 


通常は、標準的なスト□ボ露出び得られ 
る [評価調光] に設定します。 [平均調光] に 
設定すると、測光領域全体を平均的に測光 
します。状況に応じてスト□ボ調光補正び 
必要です。上級者向けの設定です。 
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皿！皿スト □ボの機能を設定する 


[Av モード時のスト□ボ同調速度] 



絞り優先 AE ( Av ) モードでスト□ボ撮 
影を行うとさのスト□ボ同調速度を設定す 
ることびでさます。 


参 AUTO ： 自動 

明るさに応じてシャッター速度び ] /25 日〜 3 日秒の範囲で自動設定 
されます。八イスピードシンク□を行うことをでさます。 

♦ 無 sgA : 1/2已 0-1/60 秒自動 

暗い場所でシャッター速度び自動的に遅くならないようになります。 
被写体ブレや手ブレを防止したいとさに有効です。ただし、被写体はス 
卜□ボ光により標準露出になりますび、被写体の背景び暗くなることび 
あります。 

参 1/250 ： 1/2 已〇秒固定 

シャッター速度び] /2 已日砂に固定されるため、 [1/250-1/60 秒自動] 
よりを被写体ブレや手ブレを抑えることびでさます。ただし、暗い場所 
では [1/250-1/60 抄自動] よりも被写体の背景び暗くなります。 


か [1/250- 1/60秒自動] [1/250 秒固赶設定時は、 〈Av〉 モードで八イスピードシン 
ク□を行うことはでさません。 
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mm スト□ボの機能を設定する 


[スト□ボ機能設定] 

画面に表示される内容や設定できる項目は、スト□ボの機種や現在設定さ 
れているスト□ボの発光モード、スト□ボカスタム機能の設定状態などによ 
り異なりまず。 

使用するスト□ボび対応している機能については、スピードライトの使用 
説明書を参照してください。 


表'示例 


ワイヤレス機能 


発光モード 
シンク□設定 


スト□ボ機能級定 

-ETTL 

OFF 

&…關 0— 

——が 

逸±日 

L 

刪一 

I E-TTL II I 


ズーム （照射角) 
FEB 

調光補正 



参発光モード 

撮影目的に応じて発光モードを選択します。 

正- TTLII ] は、自動スト□ボ撮影びでさ 
る、 EX シ U —ズスピードライトの標準的な 
モー ドです。 

[7 ニュアル発光] は、スト□ボの [発光 量] 
を自分でミ夫めて撮影するモードです。 

その他の発光モードについては、その発 
光モードに対応したスト□ボの使用説明書 
を参照してください。 


巧光モード 

E-mil 

, ETTl ( M MtiTI ExlA E^JUl 

EH OK 
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皿!皿スト□ボの機能を設定する 


ワイヤレス機能 


ワイサレス： OFF 


参ズーム（照射角) 




電波通信、または光通信によるワイヤレ 
ス（多な）スト□ボ撮影を行ラことびでさ 
ます。詳しくは、ワイヤレススト□ボ撮影 
に対応したスピードライトの使用説明書を 
参照してください。 


ズーム機能を内蔵したスト□ボ使用時 
に、発光照射角を設定することびでさます。 
通常は、撮影レンズの焦点距離に応じて照 
射角をカメラび自動設定する [ AUTO ] に設 
定します。 


通常は、撮影開始直後にスト□ボび発光 
する [巧幕シンク □] に設定します。 


[後幕シンク □] に設定すると、シャッターび閉じる直前にスト□ボび発光 
します。遅いシャッター速度と組み合わせると、走行中の車のライトなどの 
軌跡を自然な感じで写すことびでさます。なお、後幕シンク□では、シャッ 
ターボタンを全押ししたとさと撮影終了直前の計2回、スト□ボび発光しま 
す。 

[八イスピード] に設定すると、すべてのシャッター速度でスト□ボ撮影を 
行うことびでさます。特に日中シンク□によるポートレート撮影を、絞りを 
優先して行いたいとさに有効です。 
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皿!皿スト□ボの機能を設定する 


♦ 調光補正 



] 90ページの『スト□ボ調光補正』と同 
じ設定を行ラことびでさます。 

詳しくは、スト□ボの使用説明書を参照 
して < ださい。 


スト□ボの発光量を自動的に変えなびら 
3枚の撮影を行ラことびでさます。 

言羊しくは、 FEB (Flash Exposure 
Bracketing) に対応したスト□ボの使用 
説明書を参照してください。 


W 後幕シンク□で撮影するときは、シャッター速度を]/2己秒攻下の遅い速度に設 
定してください。 ]/30 秒じ(上の速い速度のときは、 酸幕シンク山 に設定してい 
てち、自動的に先幕シンク□撮影になります。 

0 • [スト□ボ機能設定初期化] を還ぶと、設定した内容を初期状態に戻すことびでさ 
ます。 

• スト□ボ機能設定に対応していない EX スピードライト使用時は、 [スト□ボの発 
光]正- TTL ir 調光ち式]、 および [スト□ボ機能設定] の [調光補正] のみ設定でき 
ます卜部の EX スピードライトでは、 [シンク□設定] も設定可能)。 

• スト□ボ側で調光補正を設定したとさは、カメラ側から調光補正を行ラこと 
はできません（〈图 •阻〉 ボタン、スト□ボ機能設定)。なお、同時に設定され 
ているとさは、スト□ボ側の設定び優先されます。 
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皿！皿スト□ボの機能を設定する 


スト□ボカスタム機能設定 


スト□ボのカスタム機能については、スピードライトの使用説明書を参照 
してください。 


が淀ス h □ポ M 巧 
スト□ポの発巧 する 

E - m I 旧がちす 好《巧が 

Av モード時めスト a ボ同巧ま度が阳 
スト：]ボ»11设$ 

スト□ボ«おのを初 R 化 
ス h □ボカスタム»瞎誤を 
ス h □ボカスタム M お一括 KB * 


ス h □ボカスタム棚巧@定 

mm 

0:タートル饰)ま本 
1:フイート讯)ちを 


理!： 


[スト□ボカスタム機能設定]を選ぶ 

• [スト□ボカスタム機能設定] を選び〈©)〉を 
押します。 


機能を設定する 

• 〈類〉を回して番号を選び、〈毎)〉を押 

0 cts 9 〇 

参〈類〉を回して項目を選び、〈毎)〉を押 
します。 


スト□ボカスタム機能一巧解除 

[スト□ボカスタム機能一括解除] を選ぶと、スト□ボに設定されているカスタ 
ム機能びすべて解除されます （[ C . Fn -00: 距離表示] を除く）。 


な EX スピードライト使用時に、スト□ボカスタム機能の [調光ち式] を [TTL] (自 
動調光）に設定したとさは、常時フル発光します。 

51[外部スト□ボ制御] の画面から、スト□ボのパーソナル機能 (P.Fn ) の設定•解除 
はでさません。スト□ボを直接操作して設定して<ださい。 
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6 

液晶モニターを見なが 6 
撮影する（ライブビユー撮影) 


カメラの液晶モニターに表示される映像を見なが！5撮影するこ 
とがでさます。この撮影ち法を「ライブビュー撮影」といいます。 

ライブビュー撮影は、被写体との距離び変わ5ない「静物撮影」 
に有効でず。 

カメラを手に持って液晶モニターを見なび5撮影すると、手ブ 
レにより、鮮明な画像び得5れないことびありまず。そのような 
ときは、云脚などの使用をおずずめしまず。 


51 リモートライブビュー撮影について 

付属ソフトウェアの EOS Utility (p.410) びインス! -- ルされたパソ 
コンにカメラを接続すると、パソコンの画面を見なびら U モート撮影す 
ることびできます。詳しくは、ソフトウェア使用説明書 （CD-ROM/ 
P .412) を参照してください。 


199 



o ライブビュー撮露の準備— 

ライブビュー映像を見なびら静止画撮影びでさるよラに設定します。動画 
の撮影については、 2] 9ページを参照してください。 



[LVO/>, 設定]を選ぶ 

• [04] タブの [ LVO /» W 設定] を選び、 
<©> を押します。 

参 「 LV 」 は、「ライブビュー」の略です。 


[静止画]を選ぶ 

参〈類〉を回して酷 止画] を選び、〈©〉 
を押します。 



ライブビュー映像を表示する 

参〈〇〉ボタンを押します。 

今液晶モニターに映像び表示されます。 

参ライブビュー映像は、実際の撮影結果に 
近い明るさで表示されます。 

♦ 標準露出になっていないとさは、 く巡〉 
または〈類〉を回して調整します。 
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O 液晶モニターを見なび 5 撮該ずる- 

1撮影モードを選ぶ 

参 〈 MODE 〉 ボタンを押し、 く巡 〉または 
<〇> を回して撮影モードを選びます。 


2 ピントを合わせる 

• シャッターボタンを半押しすると、設定 
されている AF モード （P.2 日 9) でピン 
卜合わせび行われます。 


撮影ずる 

参シャッターボタンを全押しします。 

今撮影び行われ、液晶モニターに撮影した 
画像び表示されます。 

今表示び終わると、自動的にライブビュー 
撮影に戻ります。 

参〈〇〉ボタンを押すと、ライブビュー撮 
影び終了します。 




0 • 映像の視野率は、約 100% (画像サイズ JPEG L 時）です。 

参測光モードはライブビュー撮影用の評価測光に固定されます。 

参絞り込みボタンを巧すと、被写界深度を確認することびでさます。 

参連続撮影時は、 ] 枚目の露出で2枚目攻降び撮影されます。 

• 撮影モードを P/Tv/Av/M/BULB モードからカスタム撮影モード （ P .3 已 0) 
に変更すると（または逆の操作)、ライブビュー機能び終了します。わラー度 
〈己!〉ボタンを押して<ださい。 


201 





o 液晶モニターを見ながら撮影する 


ライブビュー撮影時の撮影可能が数の目ま [約枚] 


温度 

常温（+23。〇 

輸豆（0。〇 

撮影可能枚数 

290 

250 


• 上記の撮影可能枚数は、フル充電のバッテリーパック LP-E4N 使用、 CIPA (カメ 
ラ映像機器工業会）の試験基準によります。 

• フル充電のバッテ U —パック LP-E4N でライブビュー撮影でさる時間は、常温 （+ 
23°〇 :合計約2時間30分です。 


W • ライブビュー撮影時は、レンズを太陽に向けないでください。太陽の熱で力 
メラの内部び損傷する恐れびあります。 

• ライブビュー撮影全般に関する注意事項は、217、218ぺージにまとめて記 
載しています。 

胃 • ピント合わせは、 〈AF-0N〉 ボタンで行ラことわでさます。 

• スト□ボ撮影時は、シャッターび2回切れたよラな音びしますび、撮影枚数は 
1枚です。 

•カメラを操作しない状態び続くと、[>2: オートパワーオフ] の設定時間で電源 
び自動的に切れます （P. 已7)。なお、設定び [しない] のとさは、30分でライ 
ブビュー機能び自動的に終了します（電源は切れません)。 

• 付属のステレオ AV ケーブルや、別売の HDMI ケーブルを使用すると、ライブ 
ビュー映像をテレビに表示することびでさます （P.2 日9、272)。 
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o 液晶モニターを見ながら撮影する 


情報表示について 

参 〈 INFO .〉 ボタンを押すと、押すたびに情報表示内容び切り換わります。 


AF モード- 

- AF 画:ライブモード 
■ AF 山:顔優先ライブモード 
- AF 团の:クイックモード 


オートライティングオプティマイヴ 
I — AF フレーム （ライブ モード) 



多重露出撮影一 
スト□ボ調光補正一 
AE □ックー 


ヒストグラム 


FE 目撮影 


ホ広大倍率-位置 
AEM 影 
露出シミュ 
レー シヨ ン 


電池チェック 
高輝度側-階調優先 


一に日感度 


撮影モードー 


ドライブモードー 
ホワイトバランスー 
ピクチャースタイル 


露出レベル表示一 一電子コンパス 


撮影可能枚数 



13 • ヒストグラムは、 [露出 Simulation : ずる] ( p .207) のときに表示することびで 
さます。 

•〈 INFO .〉 ボタンを押すと、水準器を表示することびでさます （ P .62) 。なお、 
AF モードび [V ライブモード] のとさと、カメラとテレビを HDMI ケーブルで 
接続したとさは、水準器は表示されません。 

• 〈函画〉び白く表示されているとさは、実際の撮影結果に近い明るさでライブ 
ビュー映像び表示されています。 

• 〈胚画〉び点滅しているとさは、低輝度、高輝度条件下で映像び適切な明るさ 
で表示されていないことを示しています。ただし、撮影を行ラと、露出設定 
どおりに記録されます。 

• スト□ボ使用時、バルブ設定時は、 〈 ISffl 〉 とヒストグラムび灰色で（参考） 
表示されます。なお、低輝度、高輝度条件下ではヒストグラムび適切に表示 
されないことびあります。 
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o 液晶モニターを見ながら撮影する 


フアイナルイ メージ シミ ユレー シヨンについて 

ファイナルイメージシミュレーションは、ピクチャースタイルやホワイト 
バランスなどの効果をライブビュー映像で確認でさる機能です。 

撮影時にライブビュー映像を表示すると、下記に示した機能の設定効果 
び、自動的に反映されて表示されます。 

ライブビュー撮影時のファイナルイメージシミュレーション機能 

参ピクチャースタイル 

* シャープネス、コントラスト、色の濃さ、色あいなどの全設定び反映されます。 
参ホワイトバランス 
参ホワイトバランス補正 
参露出（[露出 Simulation : する] 設定時） 

参被写巧深度（絞り込みボタン日 N 時） 

参オートライティングオプティマイヴ 
参周辺光量補正 
参高輝度側-階調優先 
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撮露機能の設定 

MODE / AF / DRIVE / 阻/回/ ISO / 因 / WB 設定 

ライブビュー映像び表示された状態で 〈 MODE 〉 / 〈 AF • DRIVE 〉 / 

〈图•恩〉/〈回〉/〈じ〇〉/〈因〉/ < WB > ボタンを押すと、液晶 
モニターに設定画面び表示され、〈巡!〉または〈類〉で撮影機能の設定を 
行うことびでさます。 

AFB 設定時に〈回〉ボタンを押すと、測距エ IJ ア選択モードと、 AF フ 
レームを選択することびでさます。操作方法は、ファインダー撮影時と同じ 
です。なお、〈度]〉測光モードは設定でさません。 


0撮影モードを P/ Tv / Av /M/ bulb モードからカスタム撮影モード （P.3 已 0) に 
変更すると（または逆の操作)、ライブビュー機能び終了します。わう一度〈〇〉 
ボタンを巧して < ださい。 


回クイック設定 

ライブビュー映像び表示された状態で〈回〉ボタンを押すと、 AF モード、 
ドライブモード、ホワイトバランス、ピクチャースタイル、オートライティ 
ングオプテイマイヴの設定を行ラことびでさます。 



1〈回〉ボタンを巧す 

今設定でさる項目び表示されます。 


2 機能を選んで設定ずる 

♦ 〈ミも〉で機能を選びます。 

選んだ機能の設定内容び、画面下側に表 
示されます。 

参〈類〉または〈滋〉を回して設定します。 
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MENU 


ゾニュー機能の設定 


〇 AF 厉 

V ??, * 

iH&>T4:LVfu™L 

ILV か相^ 

贈 i 

がトド 

ライブモード 

ブリツド 

赫しない 

■が111111がか！ 

する 

LV 脂 a お 

モード1 

m さイマ- 

m 


ライブビュー撮影特有の機能設定につい 
て説明します。メニューの [04] タブで 
表示される各項目の内容は、 2 日目〜 208 
ページのとおりです。 

このメニュー画面で設定できる機能は、 
ライブビュー撮影時のみ有効でず。フアイ 
ンダー撮影時は無効になりまず。 


参 LVO/ •■設定 

ライブビュー撮影の設定を行うことびでさます。詳しくは、2日日ペー 
ジを参照してください。 

♦ AF モード 

[ライブ モー ド] ( P .2 日 9)、 [X •ライブ モー ド] ( P .2] 日）、 [クイック モー ド] 
(P.214) び選択でさます。 

•グリッド 

[9 分割#] または [24 分割 細]で格テ線を表示して、水平、垂直の 
傾きを確認しなびら撮影することびできます。また、 [9 分割 + 対角お^] で 
は、格テ線と対角線び表示され、水平、垂直の傾さの確認だけでなく、 
交点を被写体に合わせることで、バランスの良い構図で撮影することび 
でさます。 
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皿!皿メニュー機能の設定 


♦ 露出 Simulation 

露出 Simulation (シミュレーシヨン）は、実際の撮影結果（露出）に 
近い明るさをシミュレートして映像を表示する機能です。 

• ずる（面醒） 

実際の撮影結果（露出）に近い明るさで表示されます。露出補正を 
行うと、補正量に応じて映像の明るさび変わります。 

- ra 絞り込み中 

通常は、ライブビュー映像び見やすいよラに、標準的な明るさで表 
示されます。絞り込みボタンを押している間だけ、実際の撮影結果（露 
出）に近い明るさで表示されます。 

• しない（囚画） 

ライブビュー映像び見やすいよラに、標準的な明るさで表示されま 
す。露出補正を行ってを、標準的な明るさで表示されます。 


■ 


IS • [旧 0 感度設定範囲] で 让限値] を初期設定から拡張すると、より暗い場所でも 
ライブビュー撮影びでさるようになります。 

• に0感度を低く設定してち、暗い場所ではライブビュー映像にノイズび多く表 
示されることびありますび、撮影を行ラとノイズの少ない画質で撮影されま 
す（ライブビュー映像と撮影した画像の画質は異なります)。 
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HD メニュー機能の設定 


参 LV 静音撮影 

• モート I 

通常撮影よりを作動音び静かになります。連続撮影を行ラことをで 
きます。なお、 〈马! iH 〉 設定時は最高約] 2〕 マ/砂、 〈回が〉 設定時は 
最高約 14 コマ/砂の連続撮影を行うことびでさます。 

•モード2 

シャッターボタンを全押しすると]枚だけ撮影し、全押しを続けて 
いる間、カメラの作動を停止します。半押し状態に戻したとさにカメ 
ラび作動するため、撮影する瞬間の音を最小限に抑えることびでさま 
す。なお、連続撮影に設定していてを]枚撮影になります。 

-しない 

TS-E レンズ（園に記載したレンズを除く）を使用して 上下方向のシ 
フトを行うとさや、エクステンヨンチューブを使用するとさは、必ず 
[しない] に設定してください。 [モード 1] [モード 2] に設定すると、標 
準露出にならなかったり、露出ムラび発生することびあります。 

シャッターボタンを全押しすると、シャッターび2回切れたような 
音びして撮影されます（撮影枚数は1枚です)。 


W 參スト□ボ撮影時は、 [LV 静音撮影] の設定に関わらず、静音撮影はでさません。 

• 況用スト□ボを使用するときは、 [しない] に設定してください。 巧ード 1] [モー 
ド 2] に設定されていると、スト□ボび発光しません。 

• ISO 感度び 32000 じ(上（カメラ内部の温度び低温状態のときはに 020000 
政上）のとさは、〈写が〉設定時の連続撮影速度び最高約10コマ/秒になりま 
す （ P .12 已)。 

国] TS - E ]7 mmF 4 し TS - E 24 mm F 3 .已 L II は、 [モード 1] [モード 2] で使用する 
ことびでさます。 

参測光タイマー 

露出値の表示時間 (AED ック時の保持時間）を変えることびでさます。 


Bl [01 :MWB データ登録] [03: ダストデリートデータ取得] [>3: センサークリーニング] 
[>4: カメラ設定初期化] [>4: ファームウエア over.] を選んだときは、ライブビュー 
機能び終了します。 
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AF でピントを合わせる 


AF モードを選ぶ 

AF モードには、 [ライブモード]、 [: i ： ライブモード] (顔優先/ P.2] 日）、 [ク 
イックモード] (p.214) びあります。 

なお、厳密にピントを合わせたいとさは、レンズの フオーカ スモ ー ドス 
イッチを 〈 MF 〉 にしたあと、映像を拡大して手動ピント合わせを行ってく 
ださい （ P .216)。 


AF モードを選ぶ 

参 [04] タブの [AF モード] で選びます。 

参 ライブビュー映像表示中に 〈 AF ， DRIVE 〉 
ボタンを押して、表示される設定画面で 
AF モードを選ぶことをでさます。 

■ 

ライブモード： AFK 

撮像素テを使ってピント合わせを行います。ライブビュー表示のまま AF 
でさますび、クイックモードよりもピント合わせに時間びかかりまず。ま 

た、クイックモードよりをピントび合いにくいことびあります。 


>ライブモード 
巧イブモ-ド 



ライブビュー映像を表示する 

参〈〇〉ボタンを押します。 

今液晶モニターに映像び表示されます。 

今 AF フレームの〉び表示されます。 

AF フレームを 動かす 

•ピントを合わせたい場所に、〈巧*〉で動 
かします（画面の一番端までは動さませ 
ん）。 


参〈を〉をまっすぐに押すと、 AF フレーム 
び画面中央に戻ります。 
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AF でピントを合わせる 



ピントを合わせる 

• AF フレームを 被写体に合わせ、 シャツ 
ターボタンを半押しします。 

今ピントび合うと AF フレームび緑色に変 
わり、「ピピツ」と電子音び鳴ります。 

今ピントび合わないとさは、 AF フレーム 
びオレンジ色に変わります。 



撮影する 

♦ ピントと露出を確認し、シャッターボタ 
ンを全押しして撮影します（口.2日1)。 


V (顔優先）ライブ モード ： AFV 

ライブモードと同じ AF 方式で、人の顔を検知してピント合わせを行いま 
す。写される人は、顔をカメラに向けてください。 

1ライブビュー映像を表示する 

• 〈〇〉ボタンを押します。 

今液晶モニターに映像び表示されます。 
•顔を検知すると、ピント合わせを行ラ 
<：：>び顔の部分に表示されます。 

参複数の顔を検知しているときは« » 
び表示されます。〈を*〉でピントを合わ 
せたい顔に〈< >〉を合わせます。 
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AF でピントを合わせる 



ピントを合わせる 

参シャッターボタンを半押しすると、 C ]〉 
の顔にピント合わせび行われます。 

今ピントび合うと AF フレームび緑色に変 
わり、「ピピッ」と電子音び鳴ります。 

吟ピントび合わないとさは、 AF フレーム 
びオレンジ色に変わります。 

参顔び検知でさないとさは、 AF フレーム 
〈□〉び表示され、中央の位置でピント合 
わせび行われます。 



撮影ずる 

参ピントと露出を確認し、シャッターボタ 
ンを全押しして撮影します （ P .2 日1)。 


W • ピントび大きく外れていると、顔を検知できません。レンズのフォーカスモー 
ドスイッチび <AF> のまま手動ピント合わせびできるレンズのときは、フォー 
カス U ングを回して、おおまかにピント合わせを行ラと、顔を検知して画面 
に C :〉び表示されます。 

• 顔政外の被写体を顔として検知することびあります。 

• 「顔び画面に巧して極端に小さい/大さい」、「顔び明るすざる/暗すざる」、 
「顔び横や斜めを向いている」、「顔の一部び隠れている」とさは、顔を検知で 
さません。 

• ピント合わせを行ラ〈：：〉び、顔全体ではな<、顔の一部分にだけ表示され 
ることびあります。 

0 • 〈を〉をまっすぐに巧すか〈贷)〉対甲すと、ライブモード （ P . 20 9) に切り 
換わり、〈を〉で AF フレームを移動することびできます。もう一度〈を〉を 
まっすぐに巧すか〈©〉を巧すと 、V (顔優先）ライブモードに戻ります。 

• 画面の端のほラで検知された顔は AF でさないため、<：：> び灰色で表示され 
ます。その状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中央の AF フレーム 
<□> でピント合わせび行われます。 
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AF でピントを合わせる 


ライブモードと V (顔優先）ライブモードに関するおことね0 


AF の動作について 

参ピント合わせには、多少時間びかかります。 

参ピントび合った状態でを、シャッターボタンを半押しすると、再度ピン 
卜合わせび行われます。 

♦ AF 中と AF 後で、映像の明るさび変わることびあります。 

♦ ライブビュー映像表示中に光源（照明光）び変化すると、画面びちらつ 
してピントび合いにくいことびあります。その場合は、ライブビュー撮 
影を一旦終了し、撮影する光源下で AF を行ってください。 

参ライブモードで 〈 CO ボタンを押すと、 AF フレームの部分び拡大表示 
されますび、拡大表示でピントび合いにくいとさは、通常表示に戻して 
AF を行ってください。なお、 AF の速度は、通常表示と拡大表示で異な 
ることびあります。 

参ライブモードの通常表示で AF を行ったあと、拡大表示すると正確にピン 
卜び合っていないことびあります。 

参 V ライブモードのとさは、 〈 CO ボタンを押してを拡大表示されません。 


胃! • ライブモード 、V (顔優先）ライブモードで、画面の端のほラにある被写体 
を撮影したときに、わずかにピントびズレているときは、被写体 （ AF フレー 
ム） を画面の中央寄りにして、再度ピント合わせを行ってから撮影してくだ 
さい。 

参外部スト□ボから AF 巧助光は投光されません。ただし、 LED ライト付さ EX ス 
ピードライト（別売）使用時は、ライブモード 、V (顔優先）ライブモード 
時に、必要に応じて AF 補助用のライトび自動点打します。 
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AF でピントを合わせる 


ピントび合いにくい撮影条件 

♦ 青空、単色の平面など、明暗差（コントラスト）のない被写体 
♦ 暗い場所にある被写体 

♦ 搞模様など、水平方向のコントラストしかない被写体 
• 明るさや色、パターンび変化する光源 
参夜景など、点状の光源 

• 堂光なや LED 電球などの光源下で、映像びちらついている場合（フ U ッ 
力一） 

参被写体び極端に小さい場合 
♦ 画面の端のほラにある被写体 
♦ 光を強く反射している被写体 

参近くと遠くにある被写体び、 AF フレームの中に入っている場合（おりの 
中の動物など） 

♦ 手ブレや被写体ブレで、 AF フレーム内の被写体び揺れ動いて、静止しな 
い場合 

参近づく、または遠ざかる被写体 
参大さくピンボケした状態から AF を行った場合 
♦ ソフトフ オー カスレンズで、ソフトフ オー カス撮影する場合 
♦ 特殊効果フィルターを使用している場合 


^似下のレンズで AF を行うとさは、 [クイックモード] をおすすめします。 [ライブモー 
ド] [X ライプモード] で AF を行ラと、ピントび合ラまでの時間び長くなったり、適 
切なピント合わせびでさないことびあります。 

EF 24 mm F 2.8、 EF 3 已 mm F 2、 EF 已 0 mm F 2 .已 Compact Macro 、 

EFl 00 mm F 2. 8 Macro 、 EFl 3 已 mm F 2.8 ( S が tfocus )、 EF 28-90 mm 
F 4 -已.日 III 、 EF 已已 -200 mm F 4 .己-己.日 USM 、 EF 90-300 mm F 4 .己-己.日、 
EF 90- 300 mm F 4 .已-已 .6 USM 
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AF でピントを合わせる 


クイックモード ： AFH 

ファインダー撮影時と同じ AF 方式で、専用の AF センサーを使ってワン 
ショット AF ( P .67) でピント合わせを行います。 

ピントを素早く合わせることびできますび、 AF 中はライブビュー表示び 

一時的に中断されまず。 

測距ェ IJ ア選択モードび61点自動選択モードし U 外のときは、 快つ レーム 
を任意選択することびできます。 



ホ広大表示枠 


ライブビュー映像を表示する 

参〈〇〉ボタンを押します。 

今液晶モニターに映像び表示されます。 

• 測距エ U ア選択モードび 6] 点自動選択 
AF のとさは、画面にエ IJ ア AF フレーム 
び表示されます。 

参それ似外のモードのとさは、 AF フレー 
ムびルさい枠で表示されます。 

参大さい四角い枠は、拡大表示枠です。 



測距エリア選択モードを選ぶ 

参〈回〉ボタンを押します。 

参 < M - Fn > ボタンを押すたびに、測距エ U 
ア選択モードび切り換わります。 
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AF でピントを合わせる 



4 


AF フレームを 選ぶ 

〈を〉を操作すると、押した方向の AF フ 
レームび選択されます。〈を〉をまつす 
ぐに押すと、中央の AF フレーム（また 
は中央のゾーン）び選択されます。 
〈猫!〉と〈類〉で選択することもでき 
ます。〈巡!〉で横ち向、〈類〉で縦方向 
の AF フレームを選択することびできま 
す。 

ピントを合わせる 

• AF フレームを 被写体に合わせ、 シャッ 
ターボタンを半押しします。 

今ライブビュー映像び消えてミラーび下 
びり、 AF び行われます（撮影は行われ 
ません)。 

今ピントび合うと「ピピッ」と電子音び鳴 
り、ライブビュー表示に戻ります。 

今ピント合わせに使用した AF フレームび 
緑色で表示されます。 

今ピントび合わないとさは、 AF フレーム 
びオレンジ色で点滅します。 

撮影ずる 

参ピントと露出を確認し、シャッターボタ 
ンを全押しして撮影します （ P .2 日1)。 


S AF 中は撮影でさません。ライブビュー映像び表示された状態で撮影してくださ 
い。 






□且目 


□且目 
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手動でピントを合わせる 

映像を拡大表示して、手動で厳密にピントを合わせることびでさます。 



拡大表示枠 


レンズのフオーカスモードスイツチを 
< MF > にする 

参レンズのフ オー カス U ングを回して、お 
おまかにピントを合わせておさます。 


拡大表示枠を移動ずる 

参ピントを合わせたい位置に、〈を〉でお 
大表示枠を移動します。 

♦ 〈を〉をまっすぐに押すと、画面中央に 
戻ります。 




©憂) 

l©c 


戀 @1。;。 


3 


映像を拡大する 

参 < Q > ボタンを押します。 

今枠内び拡大表示されます。 

♦ < Q > ボタンを押すたびに、次のように 
画面び切り換わります。 


AE □ック 
拡大表示位置 


^約5倍^約1日倍^通常表示 


手動でピントを合わせる 

• 拡大された映像を見なびら、レンズの 
フ オー カス U ングを回してピントを合 
わせます。 

参ピント合わせび終わったら、 〈 CO ボタ 
ンを押して通常表示にします。 


拡大率 


5 


撮影する 

参ピントと露出を確認し、シャッターボタ 
ンを全押しして撮影します（口.2日1)。 
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w ライブビュー撮影全般に関ずる注意事項 

画質について 

• 高に0感度で撮影すると、ノイズ（輝点、搞など）び目立つことびあります。 

• 高温下で撮影すると、ノイズや色ムラび発生することびあります。 

参ライブビュー撮影を長時間継続すると、カメラ内部の温度び上昇して、画質 
び低下することびあります。撮影しないとさは、こまめにライブビュー撮影 
を終了してください。 

• カメラ内部の温度び上昇した状態で長秒時露光を行ラと、画質び低下するこ 
とびあります。ライブビュー撮景ミを一旦終了し、数分間経ってから撮影して 
<ださい。 

カメラ内部の温度上昇にともなう、白い〈圆> とホい〈圆〉表示について 

• ライブビュー撮影を長時間行ったり、高温下でライブビュー撮影を行ラと、力 
メラ内部の温度び上昇し、白い〈励〉び表示されます。このマークび表示さ 
れた状態で撮影すると、画質び低下することびありますので、カメラ内部の 
温度び下びるまで、ライブビュー撮影を一時休止することをおすすめします。 

• 白い〈励〉び表示された状態からカメラ内部の温度びさらに上昇すると、ホ 
し、〈晒〉び点滅します。このマークは、ちうすぐライブビュー撮影び自動的 
に終了することを示しています。そのとさは、カメラ内部の温度び下びるま 
で、撮影びでさなくなりますので、一旦電源を切り、しばらく休止してくだ 
さい。 

• 高温下でライブビュー撮景ミを長時間行ラと、〈励〉と 〈励〉 び表示されるタイ 
S ングび早くなります。撮影しないとさは、こまめに電源を切ってください。 

• 白い〈励〉び表示される手前でわ、カメラ内部の温度び上昇している状態で 
高に0感度撮影、長秒時露光を行ラと、画質び低下することびあります。 

撮影結果について 

• 拡大表示の状態で撮影すると、意図した露出で撮影されないことびあります。 
通常表示に戻して撮影してください。なお、拡大表示中は、シャッター速度 
と絞り数値びオレンジ色で表示されます。なお、拡大表示の状態で撮影して 
わ、通常表示の範囲び撮影されます。 

• [02: 才ートライティングオプティマイザ] (P. 146)び、 [しない] じ!外に設定され 
ているとさは、暗めに露出補正/スト□ボ調光補正を行ってち明る<撮影さ 
れることびあります。 

• TS-E レンズを使用して上下ち向のシフトを行ったり、エクステンション 
チューブを使用すると、標準露出にならなかったり、露出ムラび発生するこ 
とびあります。 
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w ライブビュー撮影全般に関ずるを意事項 

ライブビュー映像について 

• 低輝度、高輝度条件下では、映像び撮影結まに近い明るさで表示されないこ 
とびあります。 

• 表示中に光源（照明光）び変化すると、画面びちらつ<ことびあります。そ 
の場合は、ライブビュー撮影を一旦終了し、撮影する光源下でライブビュー 
撮影を再開して < ださい。 

• カメラの向さを変えると、映像び一瞬適切な明るさで表示されないことびあ 
ります。適切な明るさに安定するのを待ってから撮影して<ださい。 

• 極端に明るい光源び画面内にあると、明るい部分び黒っぽ<つぶれたよラに 
表示されることびあります。ただし、撮影すると、その部分は明るい状態で 
正しく記録されます。 

• 暗い場所で[>2: 液晶の明るさ] を明るい設定にすると、ライブビュー映像に 
ノイズや色ムラび発生することびあります。ただし、このノイズや色ムラは 
撮影画像には記録されません。 

• 映像を拡大表示すると、シャープネスび実際の設定よりち強<かかって見え 
ることびあります。 

カスタム機能について 

• ライブビュー撮影では、設定び無効になるカスタム機能びあります (p.318)o 

レンズとスト□ボについて 

• 20]]年下期降に発売されたフォーカスプ U セット機能を備えた（超）望 
遠レンズ使用時のみ、ライブビュー撮影時にフォーカスプ U セットを行ラこ 
とびでさます。 

• 外部スト□ボ使用時に FE □ック、モデ U ング発光はでさません。 
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動画を撮影する 


カメラの液晶モニターに表示される映像を、動画としてカード 
に記録することがでさます。記録形式は M 日 V 形式です。 


^動画び記録できるカードについて 

• 動画を撮該するとさは、書さ込み/読み取り速度が下表の速度 m 上 
で、大容量のカードを使用してください。 


圧縮形式 

( P .233) 

IPB 

1 0 M 目/秒似上 

ALL-I ( l - only ) 

30 M 目/秒似上 


• 動画撮影時に書さ込み速度び遅いカードを使用すると、動画び正常 
に記録でさないことびあります。また、動画再生時に読み取り速度 
び遅いカードを使用すると、動画び正常に再生でさないことびあり 
ます。 

• 動画撮影中に静止画を撮影するとさは、さらに高速なカードび必要 
です。 

参カードの書さ込み/読み取り速度については、カードメーカーのホー 
ムページなどで確認して<ださい。 








動画撮影の準備 

液晶モニターに表示される映像を動画として記録でさるよラに設定しま 
す。静止画撮影については、 ] 99ページを参照してください。 


1 [ LVO / •ス設定]を選ぶ 

参 [04] タブの [ LVO /* W 設定] を選び、 
<©> を押します。 

参 「 LV 」 は、「ライブビュー」の略です。 

2 風画]を選ぶ 

参 <〇> を回して風励を選び、〈©〉を 
押します。 


3 [動画記録サイズ]を設定する 

参[動画記録サイズ] については、233ぺ一 
ジを参照してください。 


映像を表示する 

参〈〇〉ボタンを押します。 

今液晶モニターに映像び表示されます。 

♦ 画面の上下、または左ちに半透過の帯び 
表示されます。その内側び動画として記 
録される範囲です。 

参撮影モードび 〈 M 〉 のとさは、〈巡0ま 
たは〈〇〉を回して明るさを調整しま 
す。 


〇 AF 因 

LV か■，腺 

V .9, * 

SHOOT*: LVfuTMi 

mm 1 

がトド 

ライブ モード 

グリッド 

ホ 示しなり 

■妝 11111113 tied 

する 

mBm 

モード 1 

m タイマー 

m 



•画お a サイズ 

巧拍XI妨〇 化れ5 

17:11 

HffatiPH) 


耐巧函 

商)顶四 


耐谅圆 

耐巧堀 

励顶画 

耐の画 
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動画を撮影ずる — 

自動露出撮影 

撮影モードび 〈 P 〉〈 BULB 〉 のときは、明るさに応じて自動露出制御び 
行われます。なお、自動露出制御の内容は、 〈 P 〉〈 BULB 〉 で同じです。 



撮影 モードを 〈 P / BULB 〉 にする 

参 〈 MODE 〉 ボタンを押し、 く巡〉 または 
<〇> を回して 〈 P 〉 または 〈 BULB 〉 を 
選びます。 


ピントを合わせる 

参動画撮影を始める前に、 AF または手動 
でピントを合わせます （ P .2 日9〜 
216)。 

参シャッターボタンを半押しすると、設定 
されている AF モードでピント合わせび 
行われます。 




動画撮影中 


3 



動画撮影用マイク 


動画を撮影する 

参 < M - Fn > ボタンを押すと、動画撮影び始 
まります。 

動画撮影中は、画面ち上に「参」び表示 
されます。 

参もう一度 〈 M - Fn 〉 ボタンを押すと、動 
画撮影び終了します。 


W 動画撮影時のを意事項については、228ページを参照してください。 
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動画を撮影する 


シャツター 優 56AE 撮影 


撮影モードを 〈 Tv 〉 に設定すると、任意にシャッター速度を設定して、 
動画撮影を行うことびでさます。なお、 IS 日感度、絞り数値は、標準露出に 
なるように、明るさに応じて自動設定されます。 


1撮影モードを 〈Tv〉 にする 

参 〈 MODE 〉 ボタンを押し、〈巡!〉または 
〈態〉を回して 〈 Tv 〉 を選びます。 


2シャッター速度を設定する 

• 液晶モニターを見なびら〈越!〉を回し 
ます。設定できるシャッター速度は、フ 
レームレー ト〈に*〉により異なります。 
• 顶屈同：1/4日日日〜]/3日砂 
• 喊咳〇 :1/4日00〜]/60砂 

3ピントを合わせて撮影ずる 

参『自動露出撮影』の手順2、3と同じです 
( P .221)。 



W • 動画撮影中にシャッター速度の変更を行うと、露出変化び記録されるため、お 
すすめでさません。 

• 動きのある被写体を動画撮影するときは、1/30〜]/12已秒程度のシャッ 
ター速度をおすすめします。シャッター速度を速くするほど、被写体の動さ 
び滑らかに再現されなくなります。 

• 堂光打や LED 電球などの光源下で動画撮影を行っているとさに、シャッター 
速度を変更すると、画面のちらつさび記録されることびあります。 
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動画を撮影する 


絞り優先 AE 撮影 

撮影モードを 〈 Av 〉 に設定すると、任意に絞り数値を設定して、動画撮 
影を行うことびでさます。なお、 IS 日感度、シャッター速度は、標準露出に 
なるように、明るさに応じて自動設定されます。 

1撮影モードを 〈Av〉 にする 

参 〈 MODE 〉 ボタンを押し、 く巡 〉または 
<〇> を回して 〈 Av 〉 を選びます。 


2 絞り数値を設定する 

• 液晶 モニターを 見なびらく盤〉 を 回し 
On 9 〇 

■ 

ピントを合わせて撮影ずる 

参『自動露出撮影』の手順2、3と同じです 
( P .221)。 




絞0数値 


W 動画撮影中に絞り数値の変更を行ラと、絞りの駆動による露出変化び記録される 
ため、おすすめでさません。 
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動画を撮影する 


P / Tv / Av/BULB モー ド時の旧 0 感度について 

参 IS 日]日日〜256日日の 範囲で自動設定され ます。 

参 P / Av/BULB モードで [02: 旧 0 感度に関する設定] の [旧 0 感度設定節囲] 
の 让限値] を [51200/ H ] に設定すると （ P .12 目)、自動設定範囲の上 
限び拡張され H (に日512日日 相当）になります。なお、 让限 個を [51200] 
に設定したとさは、上限は IS 日2560日の まま拡張されません。ご注意く 
ださい。 

参 [02: 高輝度側.階調優泡を[する]に設定したときは （ P . 15日)、 IS 日感 
度び ISO 200〜25600にな0ます。 

参動画撮影時は、 [ 02 : 旧 0 感度に関する設定] の [旧 0 才ートの節囲][旧〇才一 

卜低速限財 は設定できません （ P .127、 128)。また、 Tv モードでは、 
[旧 0 感度設定節囲] は設定でさません。 


W [旧〇感度設定範囲] の [下限値] び [L (50)]に設定されている状態で、静止画撮影 
から動画撮影に切り換えたとさは、動画撮影における自動設定範囲の下限び 
旧0100になります。 ISO 已〇相当のに0感度拡張はできません。 


自動露出、シャッター優先 AE 、 絞り優先 AE 撮影の共通事項 


31 • 〈*〉 ボタンを巧すと、露出を固定 （ AE □ック）することびできます （ P .177)。 
動画撮影中に AE □ックを行ったときは、 〈回〉 ボタンを巧すと、 AE □ックを 
解除することびでさます （〈回〉 ボタンを押すまで保持されます)。 

• 電源スイッチを 〈 ON 〉 にして〈類〉を回すと、露出補正を行うことびできます。 
• シャッターボタン半押しで画面下に表示される、 ISO 感度、シャッター速度 
は、静止画撮影用の露出値です ( p .227) o 動画撮影の露出値は表示されま 
せん。なお、動画の撮影露出と、静止画の撮影露出は異なることびありま 
す。 


LED ライト付を EX スピードライト（別売）について 

このカメラは、 P/Tv/Av/bulb モードで動画を撮影する際、暗い場所 
で LED ライトび自動的に点なする機能に対応しています。 詳しくは、 EX ス 
ピードライトの使用説明書を参照してください。 
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動画を撮影する 


マニュアル露出撮影 

任意にシャッター速度、絞り数値、 IS 日感度を設定して、動画撮影を行ラ 
ことびでさます。なお、動画のマニュアル露出撮影は上級者向けの機能です。 



撮影モードを 〈M〉 にする 

参 〈 MODE 〉 ボタンを押し、 く巡 〉または 
<〇> を回して 〈 M 〉 を選びます。 

旧0感度を設定ずる 

参〈じ〇〉ボタンを押します。 

今液晶モニターにに日感度の設定画面び 
表示されます。 

参〈滋〉または〈類〉を回して IS 日感度 
を設定します。 

参 IS 日感度については、次ページを参照し 
て < ださい。 



シャッター速度と絞り数値を設定する 

参シャッターボタンを半押しして、露出レ 
ベル表示を参考に設定します。 

参シャッター速度は、〈巡!〉を回して設定 
します。設定できる速度は、フレーム 
レート〈陽〉により異なります。 

• 顶晤同；1/4日日日〜]/3日砂 
• 惊〇励 :1/4000〜]/6日砂 

♦ 絞り数値は、〈類〉を回して設定します。 

参設定でさないとさは、電源スイッチを 
〈 ON 〉 にしてから〈盤〉または〈類〉 
を回します。 

ピントを合わせて撮影する 

参『自動露出撮影』の手順2、3と同じです 
( P .221)。 
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動画を撮影する 


マニュアル露出撮影時の旧0感度について 

♦ [ Auto ] ( A ) のときは、 ISO 1日日〜256日日の範囲で自動設定されます。 
参手動設定のとさは、 IS 日]日日〜2已目日日の範囲で、1/3段ステップで設 

定することびできます。 [ 02 : 旧0感度に関する設定]の[旧0感度設定節囲] 
の[上限値]を [51200/ H ] に設定すると、手動設定範囲の上限び拡張さ 
nH ( IS 日5120日相当）になります。なお、让限値]を [51200] に設 
定したとさは、上限は IS 日256日日のまま拡張されません。ご注意くださ 
し、なお、让限値]を [ H 1 (102400)] [ H 2 に04800)]に設定すると、 
ISO 1日24日日/2日48日日相当まで拡張することびできます。 

♦ [ 02 : 高輝度側.階調優妃を[する]に設定したときは （ P . 15日)、 IS 日感 
度び IS 日2日〇〜2己6日日になります（[旧0感度設定節囲]の設定による）。 

参動画撮影時は、 [ 02 : 旧0感度に関する設定]の[旧0才ートの節囲][旧〇才一 
卜低速限財 は設定できません （ P .127、 128)。 


か • 動画撮影時の ISO 32000/40000/ 已] 200 は、ノイズび多し、ことびあるた 
め拡張 ISO 感度になります ( fHj 表示)。 

参 [旧 0 感度設定範囲] の [下限 個び [L (50)]に設定されている状態で、静止画 
撮影から動画撮影に切り換えたとさは、動画撮影における手動設定範囲の下 
限び旧 0] 00になります。に〇已〇相当のに0感度拡張はできません。 

• 動画撮景ミ中にシャッター速度や絞り数値の変更、ズーム操作を行ラと、露出 
変化び記録されたり、高 ISO 感度でノイズび記録されることびあるため、おす 
すめでさません。 

• 動さのある被写体を動画撮影するとさは、 1/30 〜 ]/12 已秒程度のシャッ 
ター速度をおすすめします。シャッター速度を速くするほど、被写体の動さ 
び滑らかに再現されなくなります。 

• 堂光打や LED 電球などの光源下で動画撮影を行っているとさに、シャッター 
速度を変更すると、画面のちらつさび記録されることびあります。 

IS 参に 0 オート設定時に〈乂〉ボタンを巧すと、に 0 感度を固定（□ック）するこ 
とびでさます。 

• <*> ボタンを押して構図を変えると、〈乂〉ボタンを巧したときとの露出差 
を露出レベル表示 （ P .2 已、 227) で確認することびできます。 

•〈 INFO .〉 ボタンを巧すと、ヒストグラムを表示することびでさます。 
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動画を撮影する 


情報表示について 

♦〈 INFO .〉 ボタンを押すと、押すたびに情報表示内容び切り換わります。 



AF モード- 

- AFffiia : ライブモード 
- AFX : 顔優先ライブモード 
- AF 团曲:クイックモード 
撮影モード 


ピクチャースタイル 
タイムコード 

I— AF フレーム（ライブモード) 


ドライブモード 
ホワイトバランス 


動画撮影中 


オートライティング 
オプティマイヴ 

動画記録サイズ 
録音レベル-手動設定 
AE □ック 


フレームレー !I 
シャツター速度一 


撮影モード 
B 自動露出 
IHB :シャツタ-優先 AE 


電池チェック 


電子コンパス 


拡大倍率-位置 




絞り優先 AE 


圧縮形式一 ■ 


マニュアル露出 


絞り数値 一！ 
レベル メーター ー I 

動画撮影可能時間*/撮影経過時間一 


高輝度側-階調優先 
I— に 0 感度 
撮影可能枚数 
一 露出レベル表示 


* 1回の撮影可能時間です。 


IS •〈 INFO .〉 ボタンを巧すと、水準器を表示することびでさます （ P .62)。 

• AF モードび [V ライブモード] のとさと、カメラとテレビを HDMI ケーブルで 
接続 （ P .2 日 9) したとさは、水準器は表示されません。 

参カードび入っていないとさは、「動画撮影可能時間」びホ<表示されます。 

• 「動画撮影可能時間」は、撮影び始まると「撮景ミ経過時間」に変わります。 
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動画を撮影する 


動画撮影時共通事項 


W 参ビデオカメラのように、自動的にピントを合わせ続ける機能は搭載していま 
せん。 

• 動画撮影中に AF を行ラと、一時的にピントび大さ<ボケたり、露出変化び生 
じることびあります。 

• USM レンズを使用して暗い場所で動画撮影中に AF を行ラと、動画に横搞状の 
ノイズび記録されることびあります。なお、電子式フォーカス U ングを備え 
た一部のレンズでは、手動ピント合わせ （ MF ) でち同様のノイズび記録され 
ることびあります。 

• 動画撮影時は、レンズを太陽に向けないで<ださい。太陽の熱でカメラの内 
部び損傷する恐れびあります。 

• [>1 :記録機能と力ード•フォルダ選択] の [記録機能] を [同一書き込み] に設定して 
ち） （ P .1 14). 動画を力ード]〈の〉と力ード2〈四〉に同時記録することは 
できません。なお、 [振り分け]阳一書き込み] に設定されているときは、 [再组 
に設定されているカードに動画び記録されます。 

• 〈四田因〉で動画撮影中に、 ISO 感度や絞り数値び変わると、ホワイトバランス 
び変化することびあります。 

• 堂光灯や LED 電球などの光源下で動画を撮影すると、画面にちらつさび発生 
することびあります。 

• 動画撮影中にレンズのズーム操作を行ラことはおすすめでさません。ズーム 
操作により開放絞り数値び変化するレンズ、変化しないレンズに関わらず、露 
出変化び記録されることびあります。 

• 動画撮影全般に関ずる注意事項は、243、244ぺージにまとめて記載してい 
ます。 

• 必要に応じて217、218ぺージの『ライブビュー撮影全般に関する注意事項』 
もお読みください。 

01 • メニューの [04] [〇 引 タブで、動画撮影に関する設定を行ラことびでさ 
ます （ P .241)。 

参 ] 回撮影するごとに、 ] ファイルび記録されます。ファイルサイズび 4 G 目を超 
えるとさは、約 4 G 目ごとに新たなファイルび作成されます。 

• 映像の視野率は、約100% (動画記録サイズ 耐 0時）です。 

•〈 AF -0 N 〉 ボタンでピントを合わせることわできます。 

• 動画撮影中にピント合わせを行うときは、 〈 AF -0 N 〉 ボタンを巧してくださ 
し、。シャッターボタンでピント合わせはでさません。 
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動画を撮影する 


動画撮影時共通事項 


胃]参[〇 己： 動画撮影 ボタン] で[み/咖]を選ぶと、シャッターボタンの全押しで、 
動画撮影を開始/終了することびでさます （ P .242)。 

• 音声は、カメラに内蔵された動画撮影用のマイク ( P .221) でモノラル録音 
されます。 

• 外部マイク入力端子 （ P .21) に、 ミコぅつ' (03 .已 mm ) を備えた市販の 
ステレオマイクを接続すると、ステレオ録音することびでさます。 

• フル充電のバッテ U —パック LP - E 4 N で動画撮影でさる時間は、常温 （ + 23 
に）：合計約2時間10分、低温 （0 ご）：合計約2時間です。 

• 20]] 年下期政降に発売された、パワーフォーカス機能を備えた（超）望遠 
レンズ使用時は、動画撮影時にパワーフオーカスを行ラことびでさます。 


ファイナルイメージシ5 ユレー シヨンについて 

ファイナルイメージシミュレーションは、ピクチャースタイルやホワイト 
ノ（ランスなどの効果を映像で確認でさる機能です。 

動画撮影時に映像を表示すると、下記に示した機能の設定効果び、自動的 
に反映されて表示されます。 

動画のファイナルイメージシミュレーション機能 

♦ ピクチャースタイル 

* シャープネス、コントラスト、色の濃さ、色あいなどの全設定び反映されます。 
参ホワイトバランス 
参ホワイトバランス補正 
• 露出 
参被写界深度 

参オートライティングオプティマイヴ 
♦ 周辺光量補正 
♦ 色収差補正 
参高輝度側-階調優先 
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動画を撮影する 


静止画を撮影する 



シャッターボタンを全押しすると、動画 
撮影中でを静止画を撮影することびでさま 
す。 


動画時の静止画撮影について 

参動画撮影中に静止画撮影を行ラと、動画の中に静止状態の映像び約]砂 
間記録されます。 

参静止画びカードに記録され、ライブビュー映像び表示されると自動的に 
動画撮影び再開します。 

♦ カードには、動画ファイルと静止画ファイルび別々に記録されます。 

参間録機能] ( p .]]4) び [標街[力ード自動切り換え]のときは、動画と静 
止画は同じ力ードに記録されます。[振り分け]隔一書き込み]のときは、 
動画は[再生]に設定されているカード、静止画はそれぞれのカードに対 
する記録画質の設定どおりに記録されます。 

参静止画撮影特有の機能は下記のよラになります。その他の機能は動画撮 
影と同じです。 


機能 

設定内容 

記録画質 

[02: 画像サイズ] [02: JPEG 画質] 設定のとおり 

旧0感度* 

- 〈 P / Tv / Av / BULB 〉 ： ISO ] 00 〜 2 已 600 
- < M > : 22 日ページ『マニュアル露出撮影時のに 0 感度について』 
参照 

露出値 

- 〈 P / BULB 〉 ：自動設定されたシャッター速度、絞り数値 
- 〈 Tv 〉 ：手動設定したシャッター速度、自動設定された絞り数値 
. < Av > :手動設定した絞り数値、自動設定されたシャッター速度 
. < M > :手動設定したシャッター速度、絞り数値 


高輝度側-階調優先設定時は、 ISO 200 〜となる 
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動画を撮影する 


W • AEB 撮影はでさません。 

• 外部スト□ボを使用してち発光しません。 

• 動画撮影中に静止画を連続撮景ミすることびでさますび、連続撮影中は映像び 
表示されません。なお、静止画の記録画質や、連続撮影する枚数、カードの 
性能などにより、動画撮影び自動的に停止することびあります。 

• [〇 己： 動画撮影 ボタン] び[み/ GED ] のときは、静止画撮影はできません。 

0 •動画撮影中に静止画を連続撮影するとさは、高速タイプのカードの使用をお 
すすめします。また、静止画の画像サイズをルさくしたり、連続撮景ミする枚 
数を少なくすることをおすすめします。 

• すべてのドライブモードで撮影でさます。 

• セルフタイマーは動画撮影開始前に有効です。動画撮影中は1枚撮影に切り換 
わります。 



撮露機能の設定 

MODE / AF / DRIVE / 回/ ISO / 因 / WB 設定 

液晶モニターに映像び表示された状態で 〈 MODE 〉 / 〈 AF • DRIVE 〉 / 
〈回〉/ < ISO > /〈因〉/ < WB > ボタンを押すと、液晶モニターに設 
定画面び表示され、〈巡!〉または〈類〉で撮影機能の設定を行うことびで 
さます。 

AFfflS 設定時に〈回〉ボタンを押すと、測距エリア選択モードと、 AF フ 
レームを選択することびでさます。操作方法は、ファインダー撮影時と同 
じです。マニュアル露出撮影時 （ P .22 已）に〈じ〇〉ボタンを押すと、 

IS 日感度を設定することびでさます。 

なお、〈区]〉測光モード、〈阻〉調光補正は設定でさません。 

回クイック設定 

液晶モニターに映像び表示された状態で〈回〉ボタンを押すと、 AF モー 
ド、ドライブモード、ホワイトバランス、ピクチャースタイル、オートライ 
ティングオプティマイヴ、動画記録サイズ、録音レベル （[録音：マニュアル] 
設定時）の設定を行ラことびでさます。 

1 〈回〉ボタンを巧す 

設定でさる項目び表示されます。 

2 機能を選んで設定する 

♦ 〈を〉で機能を選びます。 

選んだ機能の設定内容び、画面下側に表示されます。 

♦ 〈類〉または く巡〉 を回して設定します。 


Bl 動画撮影中は、シャッター速度、絞り数値、に0感度、露出補正、録音レベルの 
設定びでさます（撮影モード、 [録音] の設定により、設定でさる内容び異なりま 
す）。 
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MENU 


動画記録画質の設定 


•国な没サイズ 1 

19の》1故0 化れ S 

i 17: ほ 

S 邸"™} 


商)预四 

励顿理 

I 耐颗画 I 

耐喊画 

耐巧陋 
耐な!画 

励顶颐 


[ 04 : 動画記録サイズ] で、動画の画像サ 
イ又フレームレート （1 秒間に何コマ記録 
するか)、圧縮形式を設定することびでさま 
す。なお、フレームレートは、 [^^3:ビデオ 
出力方式] の設定により、自動的に切り換わ 
ります。 


参画像 サイズ 

而 20 [1920 X 1080] :フル八イビジョン (Full HD ) 画質で記録します。 
画面の横縦比は]目： 9 です。 

11280 [1280 X 720] :八イビジョン (HD) 画質で記録します。画面の横 
縦比は]目： 9 です。 

1640 [640 X 480] :標準画質で記録します。画面の横縦比は 4: 3 です。 

参フレームレート (fps : frame per second ) 

同)/協）：テレビの映像方式び 「 NTSC 」 の地域（北米、日本、韓国、メ 
キシコなど）で設定します。 

屈/原）；テレビの映像方式び 「PAU の地域（ヨー□ッパ、□シア、中 
国、オーストラ U アなど）で設定します。 

同 ：をに映画関連で使用します。 

参圧縮形式 

画 IP 目 :複数のフレーム単位で効率的に圧縮して記録しま 

す。 ALL - I よりをファイルサイズびルさくなるた 
め、撮影でさる時間び長くなります。 

画 ALL-I ( l - only ) : ] フレーム単位で圧縮して記録します。 IP 巨よりも 
ファイルサイズび大さくなりますび、撮影後の編 
集作業に適しています。 


233 





皿!皿動画記録画質の設定 


動画の総記録時間と1分巧あたりのファイルサイズの目ま 


動画記録 
サイズ 

総記録時間（約） 

ファイルサイズ 
(約） 

4GB 力ード 

8GB 力ード 

1 巨 GB 力ード 


"30 惊恼 

画 

] 目分 

32 分 

1 時間 4 分 

23 已 M 巨/分 

11920 

顿恆圆 

画 

已分 

] ] 分 

22 分 

巨 8 已 M 巨/た \ 


協原） 

画 

]8 分 

37 分 

] 時間 14 分 

20 已 M 巨/分 

11280 

協原） 

画 

目分 

]2 分 

2 已分 

目] 0 M 巨/分 

阮〇 

同)屈 

画 

48 分 

1 時間 37 分 

3 時間 14 分 

78 M 目/分 


参ファイルサイズび 4 GB を超える動画撮影について 

1回の撮影でファイルサイズび 4 G 目を超える場合でを、一時中断する 
ことなく、動画撮影を続けることびでさます。 

動画撮影を開始してから、ファイルサイズび 4 G 目に達する約3日秒前 
になると、動画撮影画面に表示されている撮影経過時間、またはタイム 
コードび点滅します。そのまま撮影を継続し、 4 G 目を超えると、新しい 
動画ファイルび自動的に作成され、点な表示に戻ります。 

なお、再生時は、動画ファイルごとの再生になります。動画ファイル 
を自動で連続再生することはでさません。再生び終わったら、続さのファ 
イルを選んで再生してください。 

• 撮影時間の制限について 

] 回に撮影できる時間は、最長29分59秒です。29分59秒に達した 
時点で動画撮影び自動的に終了します。 〈 M - Fn 〉 ボタンを押すと、動画 
撮影を再開することびでさます（新規ファイルとして記録されます)。 
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皿!皿 動画記録画質の設定 


W 参カメラ内部の温度上昇により、前ページの表に示した時間よりも早く動画撮 
影び終了することびあります （ P .243)。 

• [記録機能] を [カード自動切り換え] に設定していてち、動画撮影中はカードの自 
動切り換えは行われません。 


■ 


0 Full HD 10目0について 


Full HD ] 080 は、垂直画素（走査線）数： 1080 画素（本）の 
HD (High Definition :八イディフィニション）映像に対応して 
いることを示しています。 


235 






MENU 


録音の設定口 



内蔵のモノラルマイク、または市販のス 
テレオマイクを使用して、動画撮影を行ラ 
ことびでさます。また、録音レベルを任意 
に調整することをでさます。 

[04: 録音] で録音に関する設定を行い 
ます。 


録音/録音レベル 

[才ート] :録音レベルび自動調整されます。音の大ささに応じて、オー 

トレべルコント□ール機能び自動的に働さます。 

[7 ニユアル] :上級者向けの機能です。録音レベルを64段階で任意に調整す 
ることびでさます。 

[録音レベル] を選び、レベルメーターを見なびら〈〇〉を回 
すと、録音レベルを調整することびでさます。音量び大さい 
ときに、レベルメーターの「12」 (-12 dB ) のち側び、時々 
点なするように、ピークホールド機能 （3 秒間）を参考にし 
て調整します。「0」を超えると音び割れます。 

[しない] :録音は行われません。 


ウインドカット 

[入]に設定すると、屋外で撮影する際、風の影響により発生する「ボコ 
ボコ」という音を低減することびでさます。内蔵マイク使用時のみ機能しま 
す。 

ただし、[入]に設定すると、低い音の一部を低減されるため、風の影響 
を受けない場所では[切]に設定することをおすすめします。[入]のとさよ 
りを自然な音で録音されます。 
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( Ml 皿録音の設定 


♦ マイクについて 

通常は内蔵マイクでモノラル録音されます。外部マイク入力端テ 
( P .21) に、ミニプラグ （03.5 mm ) を備えた市販のステレオマイクを 
接続すると、外部マイクび優先され、ステレオ録音することびでさます。 


■ 


IS • L/R (左/ち）の音量バランスを調整することはでさません。 

• L/R ともに、サンプリング周波数 48kHz/16bit で記録されます。 

• [〇己：動画サイレント設定]を[な有効]にすると （ P .238)、 動画撮影中に〈な〉 
(十字タッチパッド）を使って操作音を抑えなびら録音レベルを調整すること 
びでさます。 
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MENU 


動画サイレント設定 


動画撮影中に操作音を抑えなびら、に日感度や録音レベルなどの設定を変 
要したいとさに有効です。 


[〇已：動画サイレント設定] を [な有効] に 

設定すると、サブ電子ダイヤルの内側にあ 
る、 〈な〉 （十字タッチパッド）び機能する 
ようになります。 


〈な〉の上下左ちに触れるだけで静かに 
操作することびでさます。 

動画撮影中に〈回〉ボタンを押して、ク 
イツク設定状態にすると、〈な〉で似下の機 
能の設定を変更することびでさます。 


U • [〇己：動画サイレント設定] を [な有効] に設定したときは、動画撮影中に〈類〉 
(サブ電子ダイヤル）で録音レべ J レを調整することはでさません。 

• 〈な〉 で静かに絞り数値を変更してち、絞りの駆動音は動画に記録されます。 
• 〈な〉 に水や巧れなどび付<と、動作しないことびあります。そのとさは、巧 
などでされいにふさ取って<ださい。ふさ取ってを動作しないとさは、しば 
らく経ってから操作してください。 

S 1 動画撮影開始前は、クイック設定および [録音レベル] の設定で、 〈な〉 を使って 
録音レベルの調整を行ラことびでさます。 


変更可能項目 

撮影モード 

P/B 

Tv 

Av 

M 

① シャッター速度 

- 

〇 

- 

〇 

③ 絞り数値 

- 

- 

〇 

〇 

③に〇感度 

- 

- 

- 

〇 

④ 露出補正 

〇 

〇 

〇 

- 

⑥ 録音レベル 

〇 

〇 

〇 

〇 


1 •国サイレント技定 1 

こ， 

I な有な]は、 K 国 


中のな音!*巧に a してい 

麻 

i ます。 

ホ巧旧©上す左ちに!!れ 

淵. 

j て»巧します 

C 輔 〇醜 
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MENU 


タイムコードの設定 


1タイムコード 1 

J カウントアツフ 

レックラツ 1 

スター ト時 MR を 


«画記 g カウント 

記録時面 

B 国再生カウント 

記经時巧 

ド D ヴプフレーム 

する 

CHIB 。 1 


タイムコードとは、動画撮影時に映像- 
音声に同期して自動的に記録される時間軸 
のことです。「時/分/砂/フレーム」の単 
位で常時記録されます。主に撮影した動画 
を編集するとさに利用します。 

[〇已：タイムコード] でタイムコードの設 
定を行います。 


カウントアップ 

[レックラン] :動画撮影しているときだけ、タイムコードのカウントび 
進みます。 

[フリーラン] :動画撮影をしていないとさを、タイムコードのカウント 
び進みます。 

スタート時間設定 

タイムコードの起点（スタート時間）を設定することびでさます。 

[手動入力設定] :「時：分：秒：フレーム」を任意に設定することびで 
さます。 

[リセット] :[手動入力設定][カメラ時間に設定] で設定した時間び IJ 

セット され、 「日日：日日；日日；日日」になります。 
[カメラ時間に設定]; カメラに 設定され ている 「時：分：砂」 に 設定され ま 
す。 「フ レーム」は「日〇」に 設定され ます。 

動画記録カウント 

動画撮影画面に表示する内容を選ぶことびでさます。 

[記録時間] :動画撮影時に撮影開始からの経過時間び表示されます。 

[タイムコード] :動画撮影時にタイムコードび表示されます。 


W • 動画撮影中に静止画を撮影すると、実時間とタイムコードに差び生じます。 
参[フリーラン] 設定時に時刻/エ U ア/サマータイムの設定を変更すると （ P .40)、 
タイムコードに影響び生じます。 
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皿!皿タイムコードの設定 


Bl タイムコードは、 [動画記録カウント] の設定に関わらず、動画ファイルに常時記録 
されます。 


動画再生カウント 

動画再生画面に表示する内容を選ぶことびでさます。 

[記録時間] :動画再生時に撮影時間または再生時間び表示されます。 
[タイムコード] :動画再生時にタイムコードび表示されます。 


[タイム コー ド]設定日寺 



動画撮影時 動画再生時 


IS • [〇己（動画）：タイムコード] の 閣画再生カウント] と [囚 3: 動画再生カウント] は、 

設定び連動して切り換わります。 

• 動画撮影時、および動画再生中は、「フレーム」は表示されません。 


ド□ップフ レー ム 

フレームレートび、同） C 29.97 fps )、 協） (59.94 fps ) のときに、タイ 
ムコードでフレームをカウントすると、実際の時間とタイムコードで差び生 
じます。この差を自動的に補正することびでさます。この機能をド□ップフ 
レームといいます。 

[ずる] :タイムコードを間引く補正び自動的に行われます。 

[しない] :補正は行われません。 

0 フレームレー トび面 に 3.97 日 fps) のときは、ド□ップフレームは行われません。 
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MENU 


メニュー機能の設定 


[04] メニュ ー 


I 〇 AF 囚 V 冉 ♦ I 

■ iH 的 T •: M 如 

LV か■，臟 

m 

|がトド 

ライブ亡 ー ド 

グリッド 

表をしない 

» 国 抵@サイブ 

麻巧圆 

を廷 

オート' 

L 坤憤,が 

モード1 

測巧タイ7 — 

m 


[04 丄 VO / •■設定] で 風励 を選択 
すると、メニューの [04] [〇 引 タブび、 
動画撮影特有の項目として表示されます。 
各項目の内容は下記のとおりです。 


♦ AF モード 

2日9〜21已ページで説明している AF モードと同じです。[ライブ モー 
ド] [: i ： ライブ モー ド][クイック モー ド]び選択できます。なお、動いている 
をのにピントを合わせ続けることはでさません。 

なお、 AF モードを[クイック モー ド]に設定していてを、動画撮影中は 
[ライブ モー ド]に切り換わります。 

参グリッド 

[9 分割#]または [24 分割稱]で格テ線を表示して、水平、垂直の I 
傾きを確認しなびら撮影することびできます。また、 [9 分割+対角お^]で 
は、格テ線と対角線び表示され、水平、垂直の傾さの確認だけでなく、 
交点を被写体に合わせることで、バランスの良い構図で撮影することび 
でさます。 

参動画記録サイズ 

動画記録画質（画像サイズ、フレームレート、圧縮形式）を設定する 
ことびできます。詳しくは、233〜23已ページを参照してください。 

参録音 

録音に関する設定を行うことびできます。詳しくは、236、237ペー 
ジを参照してください。 
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mm メニュー 機能の設定 


参 LV 静音撮影 

静止画撮影用の機能です。詳しくは、208ページを参照してください。 

• 測光タイマー 

露出値の表示時間 (AED ック時の保持時間）を変えることびでさます。 

[〇引メニュ ー 


〇 AF 囚 

卜 9 女 

SIfD □ じ : Mvria 

タイム H— ド 

ft 因ヴィレン h 聞定 
BSHK ポタン 

曲 


♦ タイムコード 

タイムコードを設定することびできます。詳しくは、 239、24 日ペー 
ジを参照してください。 

参動画サイレント設定 

[な有効]にすると、動画撮影中のクイック設定時に、十字タッチパッ 
ド〈な〉を使って、操作音を抑えなびら設定を変更することびでさます。 
詳しくは、238ページを参照してください。 

参動画撮影ボタン 

[咬/团田]に設定すると、 〈 M - Fn 〉 ボタンだけでなくシャッターボタ 
ンの全押し、または IJ モートスイッチ RS-8 日 N3 (別売）や、タイマー 
リ モートコント □ーラー TC-8 日 N3 (別売）で、動画撮影を開始/終了 
することびできます (p.l79)o ただし、[み/ M] に設定したときは、 
静止画撮影 （P.23 日）はでさません。 
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w 動画撮影全般に関ずる注意事項 

カメラ内部の温度上昇にともなう、白い 〈圆 > とホい〈陋> 表示について 

• 動画撮影を長時間行ったり、高温下で動画撮影を行ラと、カメラ内部の温度 
び上昇し、白い〈励〉び表示されます。このマークび表示された状態で動画 
撮影をしてち、動画の画質はほとんど低下しません。ただし、静止画を撮影 
すると、静止画の画質び低下することびありますので、カメラ内部の温度び 
下びるまで、静止画撮影を一時休止することをおすすめします。 

• 白い〈励〉び表示された状態からカメラ内部の温度びさらに上昇すると、ホ 
い 〈励〉 び点滅します。このマークは、ちうすぐ動画撮影び自動的に終了す 
ることを示しています。そのとさは、カメラ内部の温度び下びるまで、撮影 
びでさなくなりますので、一旦電源を切り、しばらく休止してください。 

• 高温下で動画撮影を長時間行ラと、〈励〉と 〈励〉 び表示されるタイ S ングび 
早くなります。撮影しないとさは、こまめに電源を切ってください。 

記録と画質について 

• 手ブレ補正機能を搭載したレンズ使用時は、シャッターボタンを半押ししな 
くてち、常時手ブレ補正機能び作動します。そのため、電池び消耗し、撮影 
条件により動画撮影時間び短くなったり、撮影可能枚数びかなくなることび 
あります。兰脚使用時など、補正の必要びないとさは、手ブレ補正スイッチ 
を 〈 OFF 〉 にすることをおすすめします。 

• カメラに内蔵されたマイクにより、撮影中の操作音やカメラの作動音などわ 
一緒に録音されます。なお、市販の外部マイクを使用すると、これらの音を 
録音しないよラに（低減）することびでさます。 

• 外部マイク入力端テに、外部マイク政外は接続しないでください。 

• 極端に明るい光源び画面内にあると、明るい部分び黒っぽ<つぶれたよラに 
表示されることびあります。動画撮景ミ時は、表示された映像とほぼ同じ状態 
で記録されます。 

• 暗い場所では映像にノイズや色ムラび発生することびあります。動画撮影時 
は、表示された映像とほぼ同じ状態で記録されます。 
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動画撮影全般に関ずるを意事項 

記録と画質について 

• 書さ込み速度び遅いカードを使用すると、動画撮影中に画面のち 
側に已段階のインジケーターび表示されることびあります。イン 
ジケーターは、カードにまだ書さ込まれていないデータ量（内蔵 
メモ U —の空さ容量）を表し、遅いカードほど、段階び早<上 
びっていさます。インジケーターびフルになると、動画撮影び自 
動的に停止します。 

書さ込み速度び速いカードは、インジケーターび表示されなし、 

か、表示されてち段階はほとんど上びりません。そのため、事前 
にテスト撮影を行ラことで、動画撮影に適したカードかどラかを 
判断することびでさます。 

動画撮影時の静止画撮影について 

• 静止画撮影の画質については、 2] 7ページの『画質について』を参照してく 
ださい。 

再生とテレビ接続について 

• 自動露出撮影、シャッター優先 AE 撮影、絞り優先 AE 撮影で動画撮影中に明る 
さび変化すると、その場面の映像び一瞬止まって見えることびあります。こ 
のよラなとさは、マニュアル露出で撮影してください。 

• カメラとテレビを接続 （ P .2 日9、 272) して動画撮影を行うと、撮影中テレ 
ビから音は出ません。ただし、音声は正常に記録されます。 
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画像の再生 


この章では、撮影した画像や動画をカメラで再生-消去する方 
法や、テレビで見る方法など、撮影画像の再生に関連する内容に 
ついて説明しています。 


他の機器で撮影-記録された画像について 

他のカメラで撮影された画像や、このカメラで撮影したあとにパソコンな 
どで画像を加工したり、ファイル名を変更した画像は、カメラで正常に表 
示でさないことびあります。 
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囚画像を再生ずる 


1備巧 



画像を再生ずる 

• 〈囚〉ボタンを押します。 

最後に撮影した画像、または最後に再生 
した画像び表示されます。 



画像を選ぶ 

• 〈類〉を左に回すと、最後に撮影した画 
像から新しい順に画像び表示されます。 
ちに回すと、ちい画像から順に新しい画 
像び表示されます。 

•〈 INFO .〉 ボタンを押すたびに、表示形式 
び切り換わります。 



g . 日因.1占 口] 1 M ‘の CI 3 U 

策 :： iH 


P 两 阻-み 

脚の D 4 
mrM . 化關 

m * 


情報表示なし 


ヒストグラム表示 


簡易情報表示 


撮影情報表示 
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囚画像を再生する 


3再生を終了する 

参〈囚〉ボタンを押すと再生び終了し、撮 
影準備状態に戻ります。 


mm グリッド表示について 


〇 AF 田 

卜冉 ★ 

FU け 

i 巧 生時卑ヴリツ ド __ 

を示しない 

mvi # !' 


24 巧な 撇 


が冉+ 湘 


1枚表示のとさに、再生画像に重ねて格 
テ線を表示することびでさます。 

[[33: 再生時のグリッド] で [9 分割#] [24 
分割 稱] [9 分割 + 巧角お^] から選ぶことびで 
さます。 

撮影画像の水平、垂直の傾さや、構図を 
確認するとさに便利です。 


■ 


Bl 動画再生時にグ U ッドは表示されません。 
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INFO .: 撮露情浦の巧客一 

静止画の例 


AF マイク□アジヤストメント 


スト□ボ調光補正量一! 


絞り数値 I 
シャツター速度 

測光モード 
撮影モード 

に0感度 

画像サイズー 

再生番号/ 

総記録画像数 

高輝度側-階調優先^ 
ファイルサイズ- 



^ 画像プ□テク ト 
I — レー テイング 


フォルダ番号-画像番号 
力ード 

■ヒストグラム 
網度/ RGB) 

FE マイク □ 

アジヤストメント 
AE マイク □ 

アジヤストメント 
<13> 設定時 
の色温度数値 

. ——ホワイトバランス補正 
I — 撮影曰時 
—ホワイトバランス 
—色空間 

ピクチャースタイル/設定内容 


* RAW+JPEG の設定で撮影した画像は、 RAW 画像のファイルサイズび表示されます。 
* 調光補正なしでスト□ボ撮影を行ったとさは、〈0〉び表示されます。 

* 多重露出で撮影した画像は、〈因〉び表示されます。 

* 動画撮影時に撮影した静止画のとさは、 <.-P> び表示されます。 

* RAW 現像処理、または U サイズ処理を行って保存した JPEG 画像のとさは、〈の〉び 
表示されます。 
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INFO .: 撮影情報の内容 


動画の例 

撮影時間/再生時間/タイムコード 

シャッター速度 
絞り数値 

動画ファイルサイズ 

フレームレート 圧縮形式 



参ノ V イライト警告表示について 

[囚 3: 八イライト警告表示] を [する] に設定すると、露出才ーパ'-で白 
飛びした部分び点滅表示します。階調を再現させたい部分び点滅してい 
るとさは、露出をマイナス補正して、をう一度撮影すると良い結果び得 
られます。 


参 AF フレーム 表示について 

[囚 3: AF フレーム表示] を [する] に設定すると、ピント合わせを行っ 
た AF フレームびホい枠で表示されます。なお、 AF フレーム自動選択の 
とさは、 AF フレームび複数同時に表示されることびあります。 
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INFO .: 撮影情報の内容 


♦ ヒストグラムについて 

ヒストグラムには、露出レベルの傾向と全体の階調を確認でさる輝度 
表示と、色の飽和と階調を確認でさる RGB 表示びあります。表示の切り 
換えは、 [囚3:ヒストグラム] で行います。 


[輝度]表示 

このヒストグラムは、横軸に明るさ（左；暗、 
ち；明）、縦軸に明るさごとの画素数を積み上げた 
グラフで、画像の輝度分布を表しています。画面の 
中の「暗い成分」ほどグラフの左寄りに積み上げら 
れ、「明るい成分」ほどグラフのち寄りに積み上げ 
られて表示されます。横軸の左端に積み上げられた 
成分は黒くつぶれ、ち端に積み上げられた成分は白 
く飛びます（八イライト）。その他の成分は階調び 
再現されます。再生画像とそのヒストグラムを見る 
ことで、露出レベルの傾向と全体の階調を確認する 
ことびでさます。 


ヒストグラム例 



暗い成分び多い 


普通の明るさ 



明るい成分び多い 


[ RGB ] 表示 

このヒストグラムは、横軸に色の明るさ（左：暗、ち；明）、縦軸に 
色の明るさごとの画素数を積み上げたグラフで 、 R (ホ ） /G (緑）/巨 
(青）別に色の輝度分布を表しています。画面の中の「暗く薄い色」ほど 
グラフの左寄りに積み上げられ、「明るく濃い色」ほどグラフのち寄りに 
積み上げられます。横軸の左端に積み上げられた成分は色の情報びなく、 
ち端に積み上げられた色は飽和して階調びありません。 RG 目のヒストグ 
ラムを見ることで、色の飽和と階調の状態や、ホワイトバランスの傾向 
を確認することびでさます。 
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囚見たい画像を素早く巧ず 

因一度に複数の画像を表示する（インデックス表示） 

見たい画像を素早く見つけることびでさる、インデックス表示といわれる 
再生ち法で、一度に4枚、または9枚の画像を表示することびでさます。 



〈CO ボタンを巧す 

参画像を再生した状態で、 〈 CO ボタンを 
押します。 

今画面ち下に[猫 iQJ び表示されます。 

インデックス表示にする 

参〈猫!〉を左に回していさます。 

4枚表示になります。選択されている画 
像に青色の枠び付さます。 

参〈越!〉をさらに左に回すと、9枚表示に 
なります。 く魅〉 をちに回すと、9枚一 
4枚^1枚表示になります。 



泉湖 
な嗎国 



画像を選ぶ 

参〈類〉を回して青色の枠を移動させ、画 
像を選びます。 

参 〈 C ^〉 ボタンを押して[酱 iQJ の表示 
を消した状態で〈猫!〉を回すと、]画 
面分先、または前の画像び表示されま 


す。 


♦ インデックス表示の状態で〈@)〉を押 
すと、選んだ画像び1枚表示されます。 
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囚見たい画像を素早く探す 


曲画像を飛ばして表示する（ジャンプ表示） 

1枚表示のとさに く巡〉 を回すと、指定した方法で前後に画像を飛ばして 
表示することびでさます。 


む AF i 囚' 

-i- 

> .百 ★ 

fuTi 

IWW 巧巧 


リサイズ 


レーティンク 


スライドシヨー 


齡ちを 


1 >での国を送し J 

巧 r 


—での国巧を y 
の巧 JR びに国 ft ま示 


n 担 

r 巧 1 巧 

み な 

裔 なみ 


2 



ジャンプ方法 

再生位置 


3 


[滋 での画像送り]を選ぶ 

参 [囚 2] タブの [盤での画像送り] を選 
び、〈毎)〉を押します。 

ジャンプ方法を選ぶ 

♦ 〈類〉 を回して、ジャンプ方法を選び、 
<©> を押します。 

n : 1 枚ずつ画像表示 
巧：10枚飛びに画像表示 
編：100枚飛びに画像表示 
お：撮影曰を切り換えて画像を表示 
な：フォルダを切り換えて画像を表示 
巧：動画だけを表示 
な：静止画だけを表示 
な：指定したレーテイング （ P .256) 

の画像を表示 
く盤〉 を回して選びます。 

画像送りをする 

参 〈囚〉 ボタンを押して画像を再生しま 
す。 

参 ] 枚表示の状態で 〈巡 0を回します。 


IS • [撮該田は、 撮影した日付で画像を探したいときに選びます。 

• [フォルダ] は、フォルダを指定して画像を探したいときに選びます。 

• 閣励[静止画] は、力ードの中に動画と静止画び混在しているときに、動画、 
静止画のどちらかだけを表示したいとさに還びます。 

• [レーティング] で対象となる画像びないとさは、〈巡0を回しても画像送りは 
行われません。 
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み拡大して見る 

撮影した画像を、約].已倍〜1日倍に拡大して表示することびでさます。 


画像を拡大する 

参画像再生中、撮影直後の画像表示中、撮 
影準備が態から拡大することびでさま 
す。 

参 〈 C ^〉 ボタンを押します。 

拡大表示になります。画面ち下に拡大位 
置と[巡 iQJ び表示されます。 

参〈猫!〉をちに回すごとに拡大します。約 
1日倍まで拡大することびでさます。 

参〈巡!〉を左に回すごとに縮小します。さ 
らに回していくと、インデックス表示 
( P .251) になります。 


2 表示位置を移動ずる 

参〈榮〉を操作した方向に表示位置び移動 
します。 

参 < Q > ボタンまたは〈囚〉ボタンを押す ■ 
と、拡大表示び終了し、1臓示になり ■ 
ます。 





作-1 





QI • 掘:大表示中に〈類〉を回すと、拡大表示のまま画像び切り換わります。 
参撮影直後に表示された画像を拡大表示することわでさます。 

• 動画は拡大表示でさません。 
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み拡大して見る 


mm 拡大開始倍率/拡大開始位置を設定ずる 



[囚 3] タブの 弧大倍率設定（約)] を選ぶ 
と、拡大表示を開始したとさの、表示倍率、 
拡大位置を設定することびでさます。 


♦ 1倍け広大なし） 

拡大表示は行われません。]枚表示の状態で拡大表示び始まります。 

♦ 2倍/4倍/8倍/10倍（中央か! 5) 

選択した倍率で画面中央から拡大表示び始まります。 

参等倍（任意選択合焦点か 5) 

記録画像の画素を約] 日日％ で表おします。合焦した AF フレームの 位 
置から拡大表示び始まります。なお、手動ピント合わせで撮影した画像 
は、画面中央から拡大表示び始まります。 

♦ 前回と同じ倍率（中央か 5) 

前回、 〈囚〉 < Q > ボタンを押して拡大表示を終了したとさと同じ倍 
率で、画面中央から拡大表示び始まります。 


51[ライブモード][ X ライブモード] (P. 20 9) で撮影した画像は、画面中央から拡大表 
示び始まります。 
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国回巧をせる 

画像び表示される向さを変えたいとさに、この方法で回転させます。 



1[画像回転]を選ぶ 

参 [囚 I ]タブの 晒像回転] を選び、〈©〉 
を押します。 


2 画像を選ぶ 

参〈類〉を回して回転する画像を選びま 
す。 

参インデックス表示 （ P .251) にして選ぶ 
ことをでさます。 


3画像を回転する 

参 <©> を押すたびに、時計方向に回転 
(9 日。一27日。一0。 ） します。 

参ほかに回転したい画像びあるときは、手 
順2、3を繰り返します。 

参 〈 MENU 〉 ボタンを押すと 、乂ニューに戻 


ります。 



IS • [VI :縦位置画像回乾表示] を [する 〇国] ( P .283) に設定して撮影すると、こ 
の機能で画像を回転する必要びなくなります。 

• 回転した画像び、再生時に回転した向さで表示されないとさは、 [>1 : 縦位置 
画像回転表示] を [ずる 〇国]に設定します。 

• 動画は回転でさません。 
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お気に入りのレベルを設定ずる 

撮影した画像（静止画/動画）に、日種類のお気に入りマーク （[*]/[★★]/ 
に]/む]/[刻）を付加することびできます。この機能をレーティングといいま 
す。 

* レーティングは、「評価」や「等級」などの意味です。 


mm メニユーか6設定ずる 

1[レーテイング]を選ぶ 

参 [囚 2] タブの [レーテイング] を選び、 
<©> を押します。 


2 画像を選ぶ 

参 <〇> を回して、お気に入りマークを付 
ける画像を選びます。 

参 〈 CO ボタンを押して、 く巡 〉を左に回 
していくと、3画像表示にして選ぶこと 
びでさます。 〈巡!〉 をちに回すと、]枚 
表示に戻ります。 

3お気に入り情報を付ける 

参 <©> を押すと、[且田]マークび消え 

On 〇 

参 <〇> を回して、お気に入りマークを選 
びます。 

今お気に入りマークを付けると、そのマー 
クの横にある数値びカウントされます。 
参他にお気に入りを設定する画像びある 
とさは、手順2、3を繰り返します。 

参 〈 MENU 〉 ボタンを押すと、メニューに戻 
ります。 
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お気に入りのレベルを設定する 


{〇 -}ボタンで設定する 


[冉.已：をボタンの機能] を [レーテイング（ゎ'/を不可）] に設定すると 

( P .33 日）、画像再生時に〈〇-〉ボタンでお気に入りマークを付けることび 
でさます。 


h けポタンの m 


フ D テクト ts 巧して育，1巧!）>*处 

音再ゾモ E な (h す巧3 

* 

音き >モ巧を(巧巧しでな持） 

W ホ 

レーテインクず; 巧） 

★ 

田«フ□テクト、音ホな S は、 

国巧 

再生中にち5ことでさまず 

1 IEEI ヘルフ iO 詳巧巧定 



(->ボタンの機能を設定する 
♦ [冉.已： を ボタンの機能] を [レーテイン 

グ （oV を 不可)] に設定します。 

画像を再生する 

参〈類〉を回して、お気に入りマークを付 
ける画像を選びます。 



お気に入り情報を付ける 

参〈〇-〉ボタンを押すたびに、お気に入り 
マークび 切り換わります（[★]/[★*]/「★★★]/ 
む]/於]/なし）。 

参他にお気に入りを設定する画像びある 
ときは、手順2、3を繰り返します。 


■ 


0お気に入りマークの横にある数値は、3巧 （999 枚）までしか表示されません。 
]000枚を超えると、 [###] と表示されます。 

お気に入り情報の利用方法 

• [囚 2:巡！ での画像送り] で、特定のお気に入りマークを付けた画像だけを表 
示することびでさます。 

• [囚 2: スライドシヨー] で、特定のお気に入りマークを付けた画像だけを再生 
することびでさます。 

• 付属ソフトウェアの Digital Photo Professional ( p . 41 0) で、特定のお気 
に入り7—クを付けた画像だけを選択することびでさます。 

参 Windows 7 、 Windows Vista では、ファイルの詳細表示や、標準装備され 
た画像表示機能で再生したとさに、「評価」という項目でお気に入りマークを 
確認することびでさます。 
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回再生時のクイック設定 

再生時に〈回〉ボタンを押すと、再生しなびら [囚：画像プ□テクト/ 
国；画像回転/★: レーティング/ fp^i : RAW 現像 （ RAW 画像のみ）/ 
团； U サイズ （ JPEG 画像のみ）/ 削： A イライト警告表示/。 苗： AF フレー 
ム表示/巧： 巡^での画像送り] の設定を行うことびできます。 

なお、動画のとさは、太字の項目のみ設定でさます。 

1〈回〉ボタンを巧す 

• 画像を再生した状態で〈回〉ボタンを 
押します。 

今クイック設定の項目び表示されます。 


2 項目を選んで設定する 

♦ 〈を〉を上下に押して、項目を選びます。 
選んだ項目と設定内容び、画面下側に表 
示されます。 

• 〈類〉を回して設定します。 

• RAW 現像と U サイズは、さらに〈毎)〉 
を押して設定を行います。詳しくは、 
RAW 現像 （ P .286) と IJ サイズ 
( P .291) のページを参照してくださ 
し、キャンセルするとさは、 〈 MENU 〉 
ボタンを押します。 

3設定を終了する 

参〈回〉ボタンを押すと、クイック設定び 
終了します。 
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回再生時のクイック設定 


W 画像回転を行うときは、[>1:縦位置画像回起表示]を [する 〇 国] に設定してくだ 
さし、。[>1:縦位置画像回起表示]び [する圉][しない] に設定されているときは、 
[国画像回転]で選んだ内容は画像に記録されますび、カメラで回転表示は行われ 
ません。 

151 • インデックス表示中に〈回〉ボタンを押すと、 ] 画面表示に切り換わり、ク 
イック設定状態になります。再度〈回〉ボタンを巧すと、インデックス表示 
に戻ります。 

• 他のカメラで撮影した画像は、選択でさる項目び制限されることびあります。 


■ 
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w 撮った動画の楽しみ方 

撮影した動画は、主に次の3つの方法で再生して楽しむことびでさます。 


テレビに接続して再生する （ P 269、272) 



付属の A V ケーブル、または別売の HDMI 
ケーブル HTC -1 日日でカメラとテレビを接 
続して、撮影した動画や静止画をテレビで 
再生することびでさます。 

フル八イビジョン (Full HD :192日 X 
1080). または八イビジョン （ HD : 1280 
X 72日）画質で撮影した動画は、 HDMI ケー 
ブルで八イビジョン対応のテレビに接続す 
ると、より高画質な映像を楽しむことびで 
さます。 


W • 動画び入ったカードは、 MOV 形式の動画ファイルの再生に対応した機器外 
では再生でさません。 

•八ードディスクレコーダーは、 HDMI 入力端テを備えていないため、 HDMI 
ケーブルでカメラとレコーダーを接続することはでさません。 

• US 目ケーブルでカメラと八ードディスクレコーダーを接続してち、動画や静 
止画を再生-保をすることはでさません。 


カメラの液晶モニターで再生する （P 2目2〜 268) 



カメラの液晶モニターで動画を再生する 
ことびでさます。また、動画の前後部分を 
カット（簡易編集）したり、カードに記録 
されている静止画と動画を、スライド 
ショーで自動再生することをでさます。 


W パソコンで編集した動画をカードに書さ戻して、カメラで再生することはでさま 
せん。 
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撮った動画の楽しみち 


パソコンで再生-編集する ( P .410) 

力ードに記録されている動画フアイルを 
パソコンに取り込んで、付属ソフトウェア 
の Ima 旨 e 巨 「owser EX で再生することびで 
さます。 



W • 撮影した動画をパソコンで滑らかに再生するには、高性能なパソコンび必要 
です。動作環境については、 Ima 呂 eBrawser EX ガイド （ PDF ) を参照して 
<ださい。 

• 市販のソフトウェアで再生•編集するとさは、 MOV 形式の動画に対応したソ 
フトウエアを使用してください。市販のソフトウエアについては、ソフトウェ 
アメーカーにお問い合わせください。 


■ 
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動画を再生ずる - — 

1画像を再生する 

• 〈囚〉ボタンを押して画像を表示しま 
す。 




2動画を選ぶ 

参〈類〉を回して再生する動画を選びま 
す。 

♦] 枚表示のとさに、画面左上に〈ち011〉 
び表示されている画像び動画です。 

• インデックス表示のときは、画面左側に 
縦帯の付いた画像び動画です。 インデッ 

クス表示か5は再生できませんので、 
<©> を押して1枚表示にします。 


31 枚表示のが態で〈©〉を巧す 

画面の下に動画再生パネルび表示され 

On ^ 〇 

動画を再生する 

♦ 〈類〉を回して [►]( 再生）を選び、〈©〉 
を押します。 

今動画再生び始まります。 

♦ 再生中に〈©〉を押すと、再生び一時 
停止します。 

参 く猫〉 を回すと、再生中でを音量を調整 
することびでさます。 

参再生操作に関する詳しい内容は、次ペー 
ジを参照してください。 



スピーカー 
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動画を再生する 


項目 

再生内容 

台終了 

] 枚表示の状態に戻ります。 

► 再生 

<©> を巧すたびに再生/停止を繰り返します。 

!► ス□-再生 

〈類〉を回すとス□一再生の速さを変えることびでさます。画面 
ち上に速さの度合いび表示されます。 

\ii 先頭フレーム 

動画の先頭画面を表示します。 

i \\ フレーム戻し 

<©> を巧すたびに]コマ戻します。〈©〉を巧し続けると、早 
戻しします。 

!!► フレーム送り 

<©> を巧すたびに]コマ送ります。〈©〉を巧し続けると、早 
送りします。 

► H 最終フレーム 

動画の最終画面を表示します。 

K 編集 

編集画面を表示します ( p .264 )o 

1 — 

再生位置 

mm ' SS " 

再生時間 （ mm ’ ：分、 SS " :秒/風画 再生カウント： 記録時間]設 
定時） 

hh : mm : ss:ff 

タイムコード （hh ;時 、 mm :分 、 SS ;秒 、 ff :フレーム/ [動 

画 再生カウント：タイムコード] 言受定時） 

.iilllllll 5 'S 

〈巡!〉を回すと、内蔵スピーカー ( P .262) の音量を調整する 
ことびでさます。 


0 • フル充電のバッテ U —パック LP - E 4 N で連続再生でさる時間は、常温 
(+23で）で約4時間已〇分です。 

• カメラをテレビに接続して動画を再生するとさは （ P .2 日9、272)、テレビ 
側で音量の調整を行ってください（〈怒!〉を回してを音量は変わりません)。 
• 動画撮影中に静止画を撮影した場面では、約1秒間、静止した映像び表示され 
ます。 
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K 動画の前を SB 分をカツトずる 

撮影した動画の前後部分を約1秒単位で削除することびでさます。 



動画再生画面で[炎]を選ぶ 

今画面の下に動画編集パネルび表示され 
ふ3 〇 



2 削除する節囲を指定する 

参[媽](前部を削除）か、[0«](後部を 
削除）を選んで〈贷)〉を押します。 

参〈を〉を左ちに押すと、フレームび送ら 
れます。押したままにすると、早送りに 
なります。〈〇〉を回すと、]フレーム 

__ ずつ送られます。 

• 削除する範囲びミ夫まったら、〈©〉を押 
します。画面上部の青色で表示された範 
囲び残ります。 



編集内容を確認する 

• [►] を選んで〈©〉を押すと、青色で 
表示された範囲び再生されます。 

参削除する範囲を変更するとさは、手順2 
の操作を行います。 

•編集を中止するとさは、[: b ] を選び 


<©> を押します。 
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X 動画の前後部分をカツトする 



保巧ずる 

参 [け] を選んで〈@)〉を押します。 

今保存画面び表示されます。 

参別画像として保をするとさは [新規保存]、 
編集前の動画を残さないとさは [上書き 
保存] を選択して、〈©〉を押します。 
参確認画面で [0 K ] を選び〈毎)〉を押す 
と、編集した動画び保をされ、動画再生 


画面に戻ります。 


■ 


W • 約]秒単位 （[炎] び表示される位置）で削除されるため、実際にカットされ 
る位置び指定した位置と異なることびあります。 

• カードの空さ容量び少ないとさは、 [新規保存] は選択でさません。 
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mm 自動再生ずる（スライドシヨー） ■ 

カードに記録されている画像を自動的に連続再生します。 

1[スライドシヨー]を選ぶ 

参 [囚 2] タブの [スライドシヨー] を選び、 

<©> を押します。 


) 再生ずる画像を選ぶ 

参 <〇> を回して図に示した項目を選び、 
<©> を押します。 

[全画像/動画/静止画] 

参 <〇> を回して[回 全画像/動画/〇詩 
止画] のいずれかを選び、く@〉を押し 
ます。 

[日付/フォルダ/レーティング] 

参 <〇> を回して[圆 日付/—フォルダ/ 
★レーティング] のいずれかを選びます。 
参〈肛 I 因 只〉び明るく表示された状態で、 
〈 INFO .〉 ボタンを押します。 

• <〇> を回して内容を選び、〈贷)〉を押 
します。 

旧优 [フォルダ] [レ-ティング] 



画巧巧 
リサイズ 
レーテ イング 
■スライドシ9— _ 
国 K おち 


再生する枚数 



スタート 
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mm 自動再生する（スライドショー) 


項目 

再生内容 

回全画像 

カード内のすべての静止画、動画を再生します。 

圆曰付 

選んだ撮影曰の静止画、動画を再生します。 

—フオルタ’ 

選んだフォルダ内にある静止画、動画を再生します。 

動画 

カード内の動画だけを再生します。 

〇静止画 

カード内の静止画だけを再生します。 

★レーティング 

選んだお気に入りマークび付いた静止画、動画を再生 
します。 



再生間隔とリピートを設定する 

• <〇> を回して [設定] を選び、〈©〉を 
押します。 

参静止画の [再生間隔] と [リピート] (繰り 
返し再生）の設定を行い、 〈 MENU 〉 ボタ 
ンを押します。 


[再生間隔] [リピート] 



スライドシヨー 

J だ—-卜 

>する L 


i しない 1 


dSIO 。 


■ 
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mm 自動再生する（スライドショー) 



スライドショーを開始する 

• 〈類〉を回して [スタート] を選び、〈©〉 
を押します。 

今[画像読み込み中…]び表示されたあと、ス 
ライドショーび始まります。 


5スライドシヨーを終了する 

参 〈 MENU 〉 ボタンを押すと、スライド 
ショーび終了し、設定画面に戻ります。 


Bl • -時停止したいときは〈贷)〉を巧します。一時停止中は画像の左上に[ II ] 
び表示されます。再度〈©〉を巧すと、再開します。 

• 自動再生中に 〈 INFO .〉 ボタンを押すと、静止画の表示形式を切り換えること 
びできます （ P .24 日)。 

• 動画再生中に〈巡0を回すと、音量を調節することびでさます。 

• 自動再生中、または一時停止中に〈類〉を回すと、画像び切り換わります。 
• 自動再生中、オートパワーオフ機能は働さません。 

• 画像により表示時間び異なる場合びあります。 

参テレビでスライドショーを見るときは、2日9、272ページを参照してくださ 
い。 
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テレビで見る 

撮影した静止画や動画を、テレビなどで見ることびでさます。 

W • 動画再生時の音量は、テレビ側で調整します。カメラ側から音量の調整はで 
さません。 

• ケーブルの取り付け/取り外しを行ラとさは、カメラとテレビの電源を切っ 
た状態で行ってください。 

• 使用するテレビにより、表示内容の一部び欠けて表示されることびあります。 


八イビジョン （ HD ) テレビで見る 

別売の HDMI ケーブル HTC -] 日日び必要です。 

1 HDMI ケーブルをカメラに接続ずる 
参プラグの 〈▲ HDMIMINI 〉 びカメラの 
前面に向くようにして、 〈 HEJmi 〉 端 
テに差し込みます。 


2テレビに HDMI ケーブルを接続ずる 

♦ HDMI ケーブルを、テレビの HDMI 入力 I 
端テに接続します。 


3テレビの電源を入れ、テレビの入力切 
り換えで接続した端子を選ぶ 

21カメラの電源スイッチを 〈 ON 〉 にす 
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テレビで見る 



〈囚〉ボタンを巧ず 

今画像びテレビに表示されます（液晶モニ 
ターには何を表示されません)。 

• 接続したテレビに合わせて、自動的に最 
適な解像度で画像び表示されます。 

参 〈 INFO .〉 ボタンを押すと、表示を切り換 
えることびでさます。 

• 動画の再生方法は、262ページを参照 
してください。 


W 〈 H 口 mo 端テと 〈 A / VOUT 〉 端テから、映像を同時に出力することはできま 
せん。 


31 • カメラの 〈 HomO 端テに、他の機器からの出力を入力しないでください。 
故障の原因になります。 

• テレビとの相性により、撮影した画像を再生でさないことびあります。その 
とさは、付属の AV ケーブルで接続してください。 


HDMI CEC 対応のテレビについて 

HDMI 機器制御機能 (HDMI CEC *) 対応のテレビとカメラをり01\/11ケー 
ブルで接続すると、テレビの U モコンで再生操作びでさます。 

* HDMI 規格でミ夫められた相互機器制御機能のことです。 


■ 1[ HDMI 機器制御]を[入]にする 

♦ [囚 3] タブの [ HDMI 機器制御] を選び、 
<©> を押します。 

•[入] を選び〈毎)〉を押します。 
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テレビで見る 


2テレビとカメラを接続する 

参 HDMI ケーブルでテレビとカメラを接 
続します。 

今自動的にテレビの入力びカメラを接続 
した HDMI 端テに切り換わります。 

3カメラの〈囚〉ボタンを巧す 

吟テレビに画像び表示され、テレビの U モ 
コンで画像び再生でさるよラになりま 
す。 


4画像を選ぶ 

参 U モコンをテレビに向けて卜/ー ボタン 
を押すと、画像を選ぶことびでさます。 


静止画再生メニュー 



動画再生メニュー 


困呂难 INFO, 


5リモコンの決定ボタンを巧す 

今メニューび表示され、左図に示す再生を 
行うことびでさます。 

参ボタンで項目を選び、決定ボタン 
を押します。スライドショー選択時は、 


Id 

tm 

.尊 

INFO. 


戻る 

9枚インデックス表示 
動画再生 
スライドシヨー 
撮影情報の切り換え 


Vi ボタンを押して項目を選び、ミ夫定ボ 
タンを押します。 

参[戻る] を選択し、決定ボタンを押すと、 
メニューび消え、卜/ーボタンで画像び 
選べるようになります。 


国 


画像回転 



QI • テレビによっては、 HDMI 機器制御機能を有効にする必要びあります。詳しく 
はテレビの使用説明書を参照してください。 

参 HDMI 機器制御機能に対応したテレビでも、正しく操作できないことびありま 
す。そのときは、 [ 囚 3: HDMI 機器 制舰を 脚 ] にして、カメラ側で操作して 
<ださい。 


271 








テレビで見る 


八イビジョン ( HD ) 非が応のテレビで見る 




m 


付属の AV ケーブルをカメラに接続す 
る 

参プラグの 〈 Canon 〉 □コび、カメラの背 
面に向くようにして、 〈 A / VOUT 〉 端テ 
に差し込みます。 




音声 


0 
® 

@1映像 


1 


テレビに AV ケーブルを接続する 

参 AV ケーブルを、テレビの映像入力端テ 
と、音声入力端テに接続します。 


テレビの電源を入れ、テレビの入力切 
り換えで接続した端子を選ぶ 


4 カメラの電源スイッチを 〈0 N > にす 



Bi 

i 0"。"の 



^ — ' 

く。 

藏匯 1 


〈囚〉ボタンを巧ず 

今画像びテレビに表示されます（液晶モニ 
ターには何を表示されません)。 

参動画の再生方法は、262ページを参照 
してください。 


W • 付属の AV ケーブル於外は使用しないでください。画像び表示されないことび 
あります。 

• テレビち式と異なるビデオ出力方式びカメラに設定されていると、画像び正 
しく表示されません。そのとさは[>3: ビデオ出力ち式] でち式を切り換えてく 
ださい。 
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^ 保護ずる（プロテクト） 

大切な画像をカメラの消去機能で誤って消さないように、プ□テクトをか 
ける（保護する）ことびでさます。 


<〇-> ボタンで 1 枚ずつプ□テクト 


1プ□テクトしたい画像を選ぶ 

参 〈囚〉 ボタンを押して画像を再生し、 
<〇> を回して画像を選びます。 



2プ□テクトをかける 

参〈〇^〉ボタンを押すと、画像びプ□テク 
卜され、画面の上に〈囚〉び表示され 
永 〇 

参もう一度〈〇-〉ボタンを押すと、プロ 
テクトび解除され〈囚〉び消えます。 

参他にプ□テクトをかけたい画像びある 
とさは、手順し2を繰り返します。 


mm メニユーか 61 枚ずつプ□テクト 


な が I 因 I h 冉 .古 


ち17□巧卜 

国》固巧 
国皮おま 
巧 9 J 指を 
田 R コビー 


国巧ブ□テクト 

の 

U 田》を S 折 

フオルタ巧*ま届な 


フオルタ巧- を m 


カード巧-を国《 


力—ド内-包 m 




[画像プ□テクト]を選ぶ 

参 [囚 1] タブの [画像プ□テクト] を選び、 
〈括)〉を押します。 


[画像を選択]を選ぶ 

参晒像を選択] を選び、〈©〉を押します。 
今画像び表示されます。 
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^ 保護する（プ□テクト） 



プ□テクトをかける 

• 〈類〉を回してプ□テクトをかける画像 
を選び、く@〉を押します。 

画像びプ□テクトされ、画面の上に 
〈囚〉び表示されます。 

参をう一度〈@)〉を押すと、プ□テクト 
び解除され〈囚〉び消えます。 

♦ 他にプ□テクトをかけたい画像びある 
とさは、手順3を繰り返します。 

•〈 MENU 〉 ボタンを押すと、メニューに戻 
ります。 


mm フォルダ巧/力ード巧を画像プ□テクト 


フオルダ内、またはカード内のすべての画像をまとめてプ□テクトするこ 
とびでさます。 


1 h 画巧フ□テクト 

の 1 

mmm 

フォルダ巧■重畳恒 

つ tt ルタ巧 ■全曲 


力ード巧を®! 


力ード巧，ま S な 



CMID 。 


[ H 1 :画像プ□テクト] で [フォルタ巧•全画 
像] または 访ード内•全画像] を選ぶと、そ 
の中のすべての画像にプ□テクトびかかり 
ます。 

解除するときは [フォルダ内•全解除] また 
は [力ード内•全解除] を選びます。 


W • カードを初期化すると （ P . 已己)、 プ□テクトされた画像も消まされます。 

参 ] 枚ずつプ□テクトするときは、〈<^〉ボタンを巧してすぐに離してください。 

約2秒間巧したままにすると、音声メモび記録されます。 

• [.9,5 : hV みボタンの機能] を [プ□テクト{長押しで音南記録)] 政外に設定したと 
さは、〈<^〉ボタンでプ□テクトはでさません。 [囚1:画像プ□テクト] でプ〇 
テクトして<ださい。 

Bl •動画ちプ□テクトすることびでさます。 

• プ□テクトをかけた画像は、カメラの消去機能で消去でさません。画像を消 
去するとさは、プ□テクトを解除してください。 

• 必要な画像にプ□テクトをかけてから全画像消去 （ P .281) を行ラと、プ〇 
テクトをかけた画像政外はすべて消去されます。不要な画像を一度にまとめ 
て消去するとさに便利です。 
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を音声メモを記録/再生ずる — 

撮影した画像に音声メモを付けることびできます。音声メモは、画像と同 
じ画像番号で音声ファイル （ WAV 形式）として記録されます。カメラ、ま 
たは付属のソフトウェアなどで再生することびでさます。 


音声メモを記録する 

1音声メモを付加したい画像を選ぶ 

参〈囚〉ボタンを押して画像を再生し、 
〈類〉を回して画像を選びます。 

2 音声メモを記録する 

参〈を〉ボタンを約2砂間押したままにしま 
す。 

♦ [音声メモ 記録 中...] び表示されたら、ボタ 
ンを押したまま、音声メモ用マイクに向 
かって話します。一度に記録でさる時間 
は3日砂です。 

♦ 話し終わったら、ボタンから指を離しま 
す。 

今画面の上に[[加]び表示されます。 





W • プ□テクトされている画像に、音声メモを付けることはでさません。 

参動画に音声メモを付けることはでさません。 

• 外部マイクで音声メモを記録することはでさません。 

QI • [冉 .6: 音南メモの音質] で音質を変更することびでさます。 

• 30秒攻上記録するとさは、手順2を繰り返します。 

• 撮影直後の画像表示中に、手順2の操作で I 回だけ記録することびでさます。 
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み音声メモを記録/再生する 


音声メモを再生ずる 

[冉.已 ： cwV をボタンの 機能]を [音声メモ再生 （長 押しで 記録）]に設定すると 

(P.33 日)、画像に付加した音声メモを再生することびでさます。 


W ホポタンの 

プ〇テクト(巧巧しでをを妃货> h ホ 
ちさタモ Eil ( h 不可} 4 

|■音を_>^モ再ち{長邪しでミなを ► ! 
レーテイング【〜/ホ不巧） ホ 


[冉.己： 0^/4ボタンの機能]を[音青メ 
モ再生（長 f 甲しで記録）]に設定する 

• 33日ページを参照して、設定します。 



音声メモを再生したい画像を選ぶ 

• 〈囚〉ボタンを押して画像を再生し、 
〈類〉を回して、画面の上に[[加]び表 
示されている画像を選びます。 



音声メモを再生する 

•〈を〉 ボタンを押すと、音声メモび再生 
されます。 

参〈巡!〉を回すと、音量を調整することび 
でさます。 

• 再生を中止するとさは、〈を〉ボタンを 
押します。 


IS 参画像に複数の音声メモび付加されているとさは、連続して再生されます。 

• 画像に付加した音声メモだけを、このカメラで消去することはでさません。 

• 画像を消去すると （ P . 280 )、その画像に付加されている音声メモわ消去され 
ます。 
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固コピーずる — 

カード内に記録されている画像を、をラー方のカードにコピー（複製保 
を）することびでさます。 


画像を1巧ずつ選んでコピーする 

[画像コピー]を選ぶ 

參 [囚 1] タブの 晒像コピ ー] を選び、〈©〉 
を押します。 


2 [画像選択]を選ぶ 

参コピー元と、コピー先の空さ容量を確認 
します。 

参〈類〉を回して 晒像選択] を選び、〈©〉 
を押します。 



最ル番号画像 5 
フオルダ内画像数 I ^ 



フオルダ名 

最大番号画像 


フオルダを選ぶ 

参 <〇>を回してコピーしたい画像び入つ 
ているフオルダを選び、〈毎)〉を押しま 
す。 

参画面ち側に表示される画像を参考にし 
て、フオルダを選びます。 

今選択したフォルダ内の画像び表示され 
ます。 



B 1 コピー元は、 [>1:記録機能と力ード•フォルダ選択] の [記録•再生]([再生]) で選択 
されているカードです。 
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理コピー する 



コピーす る画像を選ぶ 

参 <〇> を回してコピーする画像を選び、 
<©> を押します。 

今画面左上に〈>/〉び表示されます。 

参 〈 CO ボタンを押して、〈猫0を左に回 
していくと、3画面表示になります。 
〈巡0をちに回すと、 ] 枚表示に戻りま 
す。 


参他にコピーしたい画像びあるときは、手 
順4を繰り返します。 


5 <^>ボタンを巧す 

参画像を選び終わったら、〈<>-〉ボタンを 
押します。 



[0 K ] を選ぶ 

参コピー先のカードを確認し、〈贷)〉を押 
します。 


コピー先のフォルダを選ぶ 

• <〇>を回して画像をコピー保をする 
フォルダを選び、〈©〉を押します。 

参[フォルダ作成] を選ぶと、新しいフオル 
ダを作成することびでさます。 


278 








回コピー する 


狂国皮コビー 

] ビー托 口 1ME 脚甘 

3な 9•は MB 

コビー度 の 101 EOS 10 

なさ容1 3日 aCB 
国！®をコビーしまず 
キでンた化I Ot 1 


西国巧コビー 


ユビーが g 了しました 


3ビー幻を巧 R 


3ビーした巧 R 


つビーしなかつた故な 

0 

1 0。 



[ OK ] を選ぶ 

参コピー元とコピー先の情報を確認しま 
す。 

参〈類〉を回して [0 K ] を選び、〈毎)〉を 
押します。 

今コピーび始まり、コピー状況び表示され 

よ9 〇 

参コピーび終了すると、結果び表示されま 
す。 

参 [0 K ] を選ぶと、手順2の画面に戻りま 
す。 


mm フォルダ巧/力ード巧を画像をコピーずる 


フオルダ内、またはカード内のすべての画像をまとめてコピーすることび 
できます。 [囚 1: 画像コピ ー] で[咖 選択] または [全画像] を選ぶと、その 
中のすべての画像びコピーされます。 


■ 


0 • 才 U ジナルの画像と同じファイル名でコピーされます。 

• [画像選択] のとさに、複数フォルダ内の画像を、同時にコピーすることはでさ 
ません。フォルダごとに画像を選んでコピーして<ださい。 

• コピー先のフォルダ/カードに、同じ画像番号の画像び記録されているとさ 
は、 [スキップしてコピ ー] [上書きコピ ー] [コピー中止] び表示されます。コピー方 
法を選んで〈©〉を巧します。 

-[スキップしてコピー] :画像番号び重複する画像だけコピーされません 
-[上書きコピー] :画像番号び重複する画像は、コピー画像に書さ換えられます 
(プ□テクト画像を含む） 

なお、印刷指定 （ P . 30 9) されている画像に対して、上書さコピーを行った 
とさは、再度指定してください。 

• 印刷指定情報、画像転送情報はコピーされません。 

• コピー実行中は撮影でさません。 [キャンセル] を選んでから、撮影してくださ 
い。 
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命消去ずる 

不要な画像を1枚ずつ選んで消去したり、まとめて消去することびでさま 
す。なお、プ□テクト （ P .273) をかけた画像は消去されません。 

(I消去した画像は復元できません。十分に確認してか5消去してくださ 
し、。また、大切な画像は、誤って消去しないようプ□テクトをかけてく 
ださい。 RAW+JPEG で撮影した画像は、両方消去されまず。 


1枚ずご消去 


消去したい画像を再生する 

< ra > ボタンを巧す 

今画面の下に消去メニューび表示されま 
す。 

消去する 

• 〈類〉を回して [消ま] を選び、〈©〉を 
押すと、表示されている画像び消去され 
ふ 9 〇 


Bl [冉 .6: 画像消去の初期設定] を [。肖去]を選択] に設定すると、画像を素早く消去す 
ることびでさます （ P .332)。 



mm チェック<>/>を付けてまとめて消去 

消去したい画像にチェックを付けて、まとめて消去することびでさます。 



[画像消ま]を選ぶ 

♦ [囚 1] タブの 陋像消封 を選び、〈©〉 
を押します。 
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1 消去する 


面国巧爲至 
坦巧しておち 
7オルダ巧■ち画》 
カード巧を宙» 


[還択して消ま]を選ぶ 

参 曜択して消 田を選び、〈©〉を押します。 
今画像び表示されます。 

参〈み〉ボタンを押して、〈巡^〉を左に回 
していくと、3画像表示になります。 
〈猫!〉をちに回すと、 ] 枚表示に戻りま 
す。 



消去したい画像を選ぶ 

♦ 〈類〉を回して消去したい画像を選び、 
〈毎)〉を押します。 

今画面の左上に〈>/〉び表示されます。 

参他に消去したい画像びあるときは、手順 
3を繰り返します。 


巧国巧お去 

おがしに g * をおホします 


消去する 

• <1> ボタンを押します。 

参 [0 K ] を選び〈@)〉を押します。 
-► 選択した画像び消去されます。 


キでシ じル i OK 


■ 


mm フォルダ巧/力ード巧を画像消去 

フォルダ内、またはカード内のすべての画像をまとめて消去することびで 
きます。 [囚 1: 画像消ま] で [フォルダ内•全画像] または [力ード内•全画像] を 
選ぶと、その中のすべての画像び消去されます。 


QI • プ□テクトびかけられた画像も含めてすべて消去するとさは、カード初期化 
を行います （ P . 已已)。 

参[力ード内•全画像] を選んだとさに画像を消去する力ードは、[ VI : 記録機能と 
力ード•フォルダ選択] の [記録•再生]([再 纪）で選択されている力ードです。 
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再生に関ずる機能の設定ををまずる ~ 

晒四]液晶モニターの明るさを調壁する 

液晶モニターび見やすいよラに、明るさを調整することびでさます。 


才ートバ *7 —オフ1巧 
r を画巧 巧るご '申 一^ 

曰け糊/エ IJ ア ■ 1 miflK 13 ； 30 
g 困 反 日本田 

フで インター# まをしな U 

SB ボ タシで ホ 巧す る巧容 



[液晶の明るさ]を選ぶ 

♦ [ vs タブの 施晶の明るさ] を選び、〈©〉 
を押します。 


明るさを調整ずる 

参グレーチャートを参考にして、〈類〉を 
回して調整し、〈贷)〉を押します。 


Bl • 撮影した画像の露出を確認するとさは、ヒストグラム （ P .2 已 0) で確認する 
ことをおすすめします。 

• 画像再生時に〈み〉ボタンを巧すと、手順2の画面び表示され、明るさを調 
整することびでさます。 
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再生に関する機能の設定を変更する 


mm 縦位置で撮影した画像の自動回面表示の設定 

縦位置で撮影した画像は、カメラで再生するとさや、 
パソコンの画面で見るとさに、被写体び横向さで表示 
されないよラに、自動回転して見やすい向さで表示さ 
れますび、この設定を変更することびでさます。 


1[縦位置画像回転表示]を選ぶ 

参[ VI ]タブの [縦位置画像回転表示] を選 
び、〈贷)〉を押します。 

2 回お表示を設定する 

参内容を選び、〈哲)〉を押します。 

参 ずる〇国 

カメラで再生するとさとパソコン画面で見るとさに、自動回転させた 
いとさ 

♦ ずる国 

パソコン画面で見るとさだけ自動回転させたいとさ 

参 しない 

自動回転させたくないとさ 




W [しなし リで撮影した画像は、 [ずる] に設定して再生しても、自動回転表示されま 
せん。 

QI • 撮影直後に表示される画像は、自動回転表示されません。 

• カメラを上や下に向けて撮影すると、自動回転表示び正しく行われないこと 
びあります。 

• パソコンの画面で自動回転しないとさは、使用しているソフトウェアび回転 
表示に対応していません。付属ソフトウエアの使用をおすすめします。 
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撮影した画像を加工する 


RAW 画像をカメラで現像したり、 JPEG 画像をリサイズ徊素 
数を少なく）することがでさます。 


W 参他のカメラで撮影した画像は、加工でさないことびあります。 

• 多重露出撮影を設定しているとさや、カメラとパソコンを 
( DIGITAL ) 端テで接続しているときは、この章で説明している画 
像の加工はでさません。 



jRp 靴 RAW 画像をカメラで現像ずる— 

晒;！]で撮影した画像をカメラで現像処理を行い、 JPEG 画像として保存す 
ることびでさます。 RAW 画像そのをのは撮影時のまま、何を変わりません 
ので、現像条件を変えた JPEG 画像を何枚でを作ることびでさます。 

なお、 MB . S 晒ので撮影した画像はカメラで現像処理でさません。付 
属ソフトウ： L アの Distal Photo Professional ( p .410) で現像処理を 
行ってください。 



1 旧 AW 現像]を選ぶ 

♦ [囚 2] タブの [ RAW 現像]を選び、〈©〉 
を押します。 

-► 晒ので撮影された画像び表示されます。 


2 画像を選ぶ 

参 <〇> を回して現像処理を行う画像を選 
びます。 

参 〈 CO ボタンを押して〈巡!〉を左に回 
していくと、インデックス表示にして選 
ぶことびでさます。 



現像処理を行う 

参〈©〉を押してしばらくすると、現像処 
理の項目び表示されます （ P .288 〜 
290)。 

参〈を〉で項目を選び、〈〇〉を回すと、 
内容び切り換わります。 

今「明るさ補正」や「ホワイトバランス」な 
どは、その内容び反映された画像び表示 
されます。 

参 〈 INFO .〉 ボタンを押すと、撮影時の設定 
に戻ります。 
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j 培' RAW 画像をカメラで現像する 



設定画面表示について 

参〈贷)〉を押すと、設定画面び表示されま 
す。〈〇〉または〈滋〉を回して設定 
を変更します。 <©> を押すと設定され、 
手順3の画面に戻ります。 


4保存する 

•[だ] (保存）を選び、〈©〉を押します。 
参 [0 K ] を選び保をします。 

参表示される保を先のフォルダと画像ま 
号を確認して [0 K ] を選びます。 

参他に現像処理を行いたい画像びあると 
さは、手順2〜4を繰り返します。 


参 〈 MENU 〉 ボタンを押すと、メニューに戻 


ります。 


拡大表示について 


手順3で〈み〉ボタンを押すと、画像を拡大することびできます。拡大率 
は、 旧 AW 現像] で設定している [記録画質] の画素数によって異なります。 
〈を*〉で拡大表示位置を変えることびでさます。 

をう一度 〈 CO ボタンを押すと、拡大表示び終了します。 
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^ RAW 画像をカメラで現像する 


現像処理の頂目について 


参水±0明るさ補正 

]/3段ステップで、±]段の明るさ補正を行ラことびでさます。設定 
内容び反映された画像び表示されます。 

•巧哑ホワイトバランス （ P .137) 

ホワイトバランスを選ぶことびでさます。 [ ra ] を選んだとさは、設 
定画面で {巡') を回して色温度数値を設定します。設定内容び反映さ 
れた画像び表示されます。 

•哼國 ピクチャースタイル （ P .129) 

ピクチャースタイルの種類を選ぶことびでさます。シャープネスなど 
の設定を行ラとさは、〈贷)〉を押して設定画面を表示します。〈猫!〉を 
回してスタイルを選びます。〈類〉を回して調整する項目を選び、く巡〉 
を回して内容を設定します。〈©〉を押すと設定び保をされ、手順3の 
画面に戻ります。設定内容び反映された画像び表示されます。 

•国„才ートライティングオプティマイザ （ P .14 目） 

オートライティングオプティマイヴの内容を設定することびでさま 
す。設定内容び反映された画像び表示されます。 

参 NRjn 高感度撮影時のノイズ低減 （ P .147) 

ノイズ低減の内容を設定することびでさます。設定内容び反映された 
画像び表示されます。効果び分かりにくいとさは、 〈 CO ボタンを押し 
て拡大表示で確認します（をう一度 〈 CO ボタンを押すと元に戻ります)。 

♦ L 記録画質 （ P .117) 

JPEG 画像に変換する際の、記録画質を設定します。画像サイズと 
JPEG 画質の設定を行うときは、 <©> を押して設定画面を表示します。 
<〇> を回して調整する項目を選び、く巡〉を回して内容を設定します。 
<©> を押すと設定び保をされ、手順3の画面に戻ります。 
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j 培' RAW 画像をカメラで現像する 


♦ SRGB 色空間 （ P .162) 

sRG 目と Adobe RG 目び選択できます。カメラの液晶モニターは 
Adobe RG 巨に対応していないため、どちらを選んでを画像の見えかた 
はほとんど変わりません。 

♦ noFF 周辺光量補正 （ P .151) 

[する]を選ぶと、補正された画像び表示されます。効果び分かりにく 
いときは、〈み〉ボタンを押して拡大表示で画面の四隅を確認します（を 
う一度 〈 CO ボタンを押すと元に戻ります）。なお、付属ソフトウェア 
の Distal Photo Professional で行う周辺光量補正よりも、控えめに補 
正されるため、補正効果び確認でさないことびあります。そのとさは、 
Digital Photo Professional で周辺光量補正を行ってください。 

♦ 苗 : DFF 歪曲補正 

[する]を選ぶと、レンズの特性によって起こる画像の「ゆびみ」を補 
正することびでさます。[する]を選ぶと、補正された画像び表示されま 
す。なお、画像処理の都合上、画像の周辺部びカットされます。 

解像感び少し低下することびありますので、必要に応じてピクチャー 
スタイルのシャープネスで調整してください。 


■ 


W 厘曲補正]を[ずる]に設定して現像を行ったときは、 AF フレーム表示用の情報 
( P .249)、 およびダストデ U —トデータ （ P .29 已）は画像に付加されません。 
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^RAW 画像をカメラで現像する 


• % OFF 色収差補正 

[する]を選ぶと、レンズの特性によって起こる色収差（被写体の輪郭 
部分に現れる色ズレ）を補正することびできます。[する]を選ぶと、補正 
された画像び表示されます。効果び分かりにくいときは、 〈 C 0 ボタンを 
押して拡大表示で確認します（もう一度 〈 C 0 ボタンを押すと元に戻りま 
す)。 


U 周辺光量補正と歪曲補正、色収差補正について 

周辺光量補正、歪巧補正、色収差補正を行ラには、撮景ミ時に使用したレンズの 
データびカメラに登録されている必要びあります。登録されていないとさは、付 
属ソフトウエアの EOS Utility ( p . 41 0) を使用して、レンズデータの登録を行つ 
て < ださい。 

W カメラで行う RAW 現像の結果と 、 Digital Photo Professional で行う RAW 現 
像の結まは、完全に同じにはなりません。 
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团リサイズ 

撮影した画像の画素数を少なくする IJ サイズ処理を行い、別画像として保 
をすることびでさます。なお、 IJ サイズ処理は、 JPEG の L / M 1/ M 2 で撮 

影した画像で行うことびでさます。 JPEG の S と RAW で撮影した画像は、リ 
サイズ処理を行うことはできません。 



U サイズするサイズ 


[リサイズ]を選ぶ 

参 [囚 2] タブの [リサイズ] を選び、〈©〉 
を押します。 

今画像び表示されます。 


画像を選ぶ 

参 <〇> を回して IJ サイズ処理を行う画像 
を選びます。 

参〈み〉ボタンを押して く猫 〉を左に回 
していくと、インデックス表示にして選 
ぶことびでさます。 

画像サイズを選ぶ 

♦ <©> を押すと、画像サイズび表示され 
ます。 

参 <〇> を回して IJ サイズする画像サイズ 
を選び、〈贷)〉を押します。 



保巧する 

参 [0 K ] を選ぶと、 U サイズされた画像び 
保をされます。 

参表示される保を先のフォルダと画像ま 
号を確認して [0 K ] を選びます。 

参他に IJ サイズ処理を行いたい画像びあ 
るときは、手順2〜4を繰り返します。 


参 〈 MENU 〉 ボタンを押すと、メニューに戻 








团リサイズ 


撮該時の記録画質と、リサイズでをるサイズ 


撮該時の記録画質 

I リサイズでをるサイズ I 

M 1 

M 2 

S 

L 

〇 

〇 

〇 

M 1 


〇 

〇 

M 2 



〇 
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10 

撮像素子の清掃 


このカメラは、撮像素子の前面（□ーパスフイルター）に付い 
たゴミを自動的に取り除く、セルフクリーニングセンサーユニッ 
卜を搭載しています。 

また、ダストデリートデータ（ゴミ消し情報）を画像に付加す 
る機能により、除去しされなかったゴミを、付属ソフトウェアの 
Digital Photo Professional ( p .4] 日） で、自動的に消去するこ 
とがでさます。 


撮像素子の前面に付着ずるミちれについて 

撮像素テの前面には、外部から入り込むゴ S の他に、ご<まれにカメ 
ラ内部の潤滑剤などび付着することびあります。撮像素テの自動清掃後 
に巧れび画像に写り込むとさは、でさるだけ別紙の修理受付窓□に撮像 
素子の清掃をお申し付けください。 


0セルフクリーニングセンサーユニットの作動中でも、シャッターボタ 
ンを半巧しすると、清掃作業び中止され、すぐに撮影することびでさま 
す。 
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た撮像素子の自動清掃-- 

このカメラは、電源スイッチを 〈 ON / LOCK 〉 にしたときと、 〈 OFF 〉 
にしたとさに、撮像素テ前面に付いた 3' ミを自動的に取り除く、セルフク 
U —ニングセンサーユニットび作動するよラになっています。通常はこの 
機能を意識する必要はありませんび、任意に作動させたいとさや、このユ 
ニットを作動させたくないとさは、次のようにします。 


任意に作動させて清掃する 

1[センサークリーニング]を選ぶ 

• [ V 3] タブの [センサークリーニンク’] を選 

び、〈贷)〉を押します。 


2 [今すぐク IJ — ニングた >] を選ぶ 

♦ [今すぐクリーニング た>]を選び、〈毎)〉を 
押します。 

参メッセージ画面で [0 K ] を選び、〈毎)〉 
を押します。 

今ク IJ 一ニング中を示す画面び表示され、 
清掃び行われます。清掃中にシャッター 
の作動音びしますび、撮影は行われませ 
ん。 



0 • 効果的なゴ S の除去を行ラため、机の上などにカメラを置いて（底面び机に 
付いた状態で）清掃してください。 

参繰り返し清掃を行ってち、効まは大さく変わりません。清掃終了直後は、[今 
ずぐクリーニングた> ] び一時的に選べなくなります。 


自動清掃を行わないよ5にする 

♦ 手順 2 で [自動クリーニングた を選び、 [しない] を選びます。 

今電源スイッチを 〈 ON / LOCK 〉 にしたときと、 〈 OFF 〉 にしたときに、 
清掃び行われなくなります。 
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MENU 


□ i ’ S 消し情巧を画像に付加ずる 


通常は、セルフク U - ニングセンサーユニットで、画像に写り込む可能 
性びあるほとんどの3ミを除去することびでさます。しかし、除去でさな 
かった3ミびある場合に備え、3ミを消すための情報（ダストデ IJ ートデー 
夕）を画像に付加することびできます。付加された情報は、付属ソフトウェ 
アの Di 旨 ital Photo professional ( p .410) で、自動コミ消し処理を行う 
とさに使われます。 


事前準備 

参白い無地の被写体（白紙など）を用意する。 

参レンズの焦点距離を日日 mm 似上にする。 

参レンズの フオー カスモードスイッチを < MF > にして、無限遠（〇〇)に設 
定する。距離目盛のないレンズは、正面から見てフオーカス U ングを時 
計方向に突さ当たるまで回します。 

ダストデ y — トデータを取得ずる 

1[ダストデリートデータ取得]を選ぶ 
参 [03] タブの[ダストデリートデータ取得] 

を選び、〈贷)〉を押します。 


2 [0 K ] を選ぶ 

• [0 K ] を選び〈贷)〉を押すと、撮像素テ 
の自動清掃び行われたあと、説明画面び I 
表示されます。清掃中にシャッターの作 
動音びしますび、撮影は行われません。 


グストデ IJ ートデータ ® S 

を«ダでさた弓シャツターボタンを 
を冉ししでくださ U 


な AF 因 

V . み女 


化田 5 TJ 

田ホめ巧 

m 

■子音 

A 

カードなしレ IJ - ズ 

ON 

5ラーアツブ g を 

OFF 

タストデリートテータ化巧 


グストデ y — トデータ®巧 

ソつ h ウ17で： rs をおすための 
テータを巧巧します • 

氏巧巧巧■をさ況しだで U 

巧 Iff 日時 阳/抓/の M ; 化 


キサンたル I 0 K 1 
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HD ゴミ消し情報を画像に付加する 


3真っ白な無地の被写体を撮影する 

• 2日〜 30 cm の距離で、（模様などびな 
し^真っ白な無地の被写体を画面いっぱ 
いに入れて撮影します。 

絞り優先 AE 、 絞り数値 F 22 で撮影され 
よ9 〇 

参画像は保をされませんので、カードび 
入っていなくてをデータを取得するこ 
とびでさます。 

今撮影を行ラと、データの取得び始まりま 
す。取得び終わると、完了画面び表示さ 
れます。 

[0 K ] を選ぶと、メニューに戻ります。 
参データび取得でさなかったとさは、その 
内容の画面び表示されます。前ページの 
『事前準備』の内容を確認し、 [0 K ] を選 
んだあと、をラー度撮影します。 


ダストデ U — トデータについて 

ダストデ U —トデータを取得すると、そのあとで撮影したすべての JPEG 
画像、 RAW 画像にデータび付加されます。大切な撮影をするとさは、撮影 
の直前にデータの再取得（更新）を行ってください。 

なお、付属ソフトウェアの Digital Photo Professional ( p .410) によ 
る自動コミ消し処理については、ソフトウェア使用説明書に D - ROM / 
P .412) を参照してください。 

画像に付加されるダストデ IJ ー トデータの容量は、ごくルさいため、画像 
のファイルサイズにはほとんど影響しません。 


グストデ IJ ートデータ®巧 
データの巧みヴ完 T しました 

0K 



^未使用のコピー用紙など、必ず真っ白な無地の被写体を撮影して<ださい。被写 
体に模様などびあると、その模様びゴ S 情報として記録され、付属ソフトウェア 
使用時に、正常なゴ S 消し処理び行われないことびあります。 
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MENU 


手作業で撮像素子を清掃ずる— 


撮像素テの自動清掃で取りされない 3' ミやほこりびあったとさに、市販品 
のブ□アーなどを使用して、自分で清掃することびでさます。清掃を始める 
前にレンズを取り外してください。 

撮像素子は非常にデリケートな部品です。直接清掃び必要なときは、でき 
るだけ別紙の修理受付窓□にお申し付けください。 



5ラーアツ ブします • 

手巧でク IJ — ニングを巧つたおヒ、 
g 思 スイ ツチを <0件> に 
してくだでい 

キリン tj レ i ~~ 


[センサークリーニング]を選ぶ 
• [ V 3] タブの [センサークリーニング] を選 

び、〈毎)〉を押します。 


[手作業でクリーニング]を選ぶ 
♦ [手作業でクリーニング] を選び <©> を押 

します。 


[0 K ] を選ぶ 

参 [0 K ] を選び〈贷)〉を押します。 

-► 一瞬の間をおいたあと、ミラーび上びり 
シャッターび開さます。 

参上面表示パネルに rCLnJ び点滅します。 


4撮像素子を清掃する 


■ 


5清掃を終了する 

参電源スイッチを 〈 OFF 〉 にします。 


W 電池を使ラとさは、必ずフル充電した電池を使用して<ださい。 

0電源には、 AC アダプターキット ACK - E 4 (別売）の使用をおすすめします。 
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皿！皿手作業で撮像素子を清掃する 


U 参 清掃中は、絶対に次のことを行わないでください。電源が切れてシャッター 
が閉じ、シャッター幕や撮像素子が損傷する恐れがあります。 

•電源スイッチを 〈 OFF > にずる 
•電池を取り出す/入れる 

• 撮像素子の表面は非常にデ U ケートな部分です。細むのを意を仏って清掃し 
て < ださい。 

• ブ□アーは、ブラシの付いていないちのを使用して<ださい。ブラシび撮像 
素テに触れると、撮像素テの表面に傷び付<ことびあります。 

参ブ□アーは、レンズマウント面より内側に入れないでください。電源び切れ 
ると、シャッターび閉じ、シャッター幕やミラーを破損する原因になります。 

• 高圧の空気やガスを吹さ付けて清掃しないで<ださい。圧力により撮像素テ 
び破損したり、吹さ付けたガスび凍結することで、撮像素子の表面に傷び付 
くことびあります。 

• 撮像素子の清掃中に電池の残量びかな<なると、警告のため電子音び鳴りま 
す。作業を中止し、清掃を終了してください。 

• ブ□アーで除去でさない巧れびあったとさは、別紙の修理受付窓□に撮像素 
テの清掃をお申し付け<ださい。 
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画像の EP 刷と 
パソコンへの面送 


参印刷 ( P .302) 

カメラとプ IJ ンターを直接つないで、カードに記録されてい 
る画像を印刷することびでさます。このカメラは、ダイレクト 
プ IJ ント標準規格の「が PictBrid 旨 e 」 に対応しています。 


参画像を印刷指定ずる/ DPOF ( P .309) 

カードに記録されている画像の中から、印刷したい画像と印 
刷枚数などを指定することびできる DPOF (Digital Print 
Order Format ) に対応しています。複数の画像を一度に印刷 
したいとさや、写真店に印刷注文する際に使います。 

•パソコンに画像を送る ( P .313) 

カメラとパソコンをつないで、カメラを操作するだけで、 
カードに記録された画像をパソコンに送ることびでさます。 


巧刷の準備をずる 

ダイレクトプリントの操作は、 カメラの液晶モニターに表示される操作画 

面を見なびら、 ずべてカメラ側で行いまず。 


カメラとプ y ンターを接続する 



カメラの電源スイッチを 〈 OFF 〉 に 
する 


プ U ン ターの 準備をする 

♦ 詳しくは、プ U ンターの使用説明書を参 
照してください。 

カメラとプリンターを接続する 

参カメラに付属のインターフェースケー 
ブルを使用します。 

• カメラ側を接続するとさは、プラグの 
〈々〉び、カメラの前面に向くようにし 
て、 〈 DIGITAL 〉 端テに差し込みます。 

参プ U ンター側の接続方法については、プ 
IJ ンターの使用説明書を参照してくだ 
さい。 


プリンターの電源を入れる 

カメラの電源スイッチを 〈0 N > にす 
る 

今プ U ンターの機種により、電子音び「ピ 
ピッ」と鳴ることびあります。 
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印刷の準備をする 



画像を再生する 

参 (E) ボタンを押します。 

今画像び表示され、画面左上にプ IJ ンター 
び接続されていることを示すマーク 
〈が〉び表示されます。 


W • 動画は印刷でさません。 

• に P ダイレクト」または旧 ubble 」 et ダイレクト」のみに対応したプリン 
ターは使用でさません。 

• 付属のインターフェースケーブルじ(外は使用しないでください。 

• 手順己で電子音び「ピーピーピー」と長<鳴ったとさは、プ U ンターに問題び 
発生しています。表示されるエラーメッセージに対応した処置を行って<だ 
さい （ P . 30 8)。 

Q ] • このカメラで撮影した RAW 画像わ印刷でさます。 

参カメラの電源に電池を使用するとさは、フル充電してから使用してください。 

フル充電した電池で約 4 時間 30 分印刷でさます。 

• ケーブルを取り外すとさは、カメラとプ U ンターの電源を切ってから、プラ 
グの側面を持って引いて<ださい。 

参ダイレクトプ U ントを行ラとさは、カメラの電源に AC アダプターキット 
ACK-E4 (別売）の使用をおすすめします。 
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が印刷ずる 

使用ずるプリンターによって表示される内容や、設定できる内容び異なり 

まず。 また、設定そのをのびでさないことびあります。詳しくは、プ U ン 
ターの使用説明書を参照してください。 


プ U ンター接続表示 



2 


EP 刷する画像を選ぶ 

• 液晶モニターの左上に〈が〉び表示さ 
れていることを確認します。 

♦ 〈類〉を回して印刷する画像を選びます。 

<©> を押す 

今印刷設定画面び表示されます。 


印刷設定画面 



回が齡—— ' 

@切 


印1巧 

叫 巧 

hU 吉ングー 
巧 巧 船一 

R フホト 

キヤンたルー 

田フチなし 

巧闻 


一 印刷効果を設定します ( P .304) 

I 曰付や画像番号を入れて印刷するかどラか 
I を設定します 

一 何枚印刷するかを設定します 
—印刷範囲を設定します （ P .307) 

一用紙のサイズ、タイプとレイアウトを設定 
1 します 

L 手順1の画面に戻ります 
—印刷を開始します 


設定されている用紙のサイズ、タイプ、レイアウトの情報び表示されます 


* プリンターの機種により、日付/画像番号印刷やトリミングなど、一部の設定項目 
が選択できないことがあります。 



[用紙設定]を選ぶ 

♦ [用紙設定] を選び〈©〉を押します。 
今用紙設定画面び表示されます。 
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r ( 印刷する 


の 用紙サイズの設定 

参プ IJ ンターにセツトされている用紙の 
サイズを選び、〈贷)〉を押します。 

用紙タイプの設定画面び表示されます。 


取用紙タイプの設定 

参プ IJ ンターにセツトされている用紙の 
タイプを選び、〈贷)〉を押します。 

今レイアウトの設定画面び表示されます。 


函レイアウトの設定 

参印刷レイアウトを選び〈©〉を押しま 
す。 

印刷設定画面に戻ります。 


フチあり 

用紙の周りにを白を付けて印刷します。 

フチなし 

余白なしで用紙いっぱいに印刷します。「フチなし」印刷でさないプ 

U ンターでは、「フチあり」で印刷されます。 

フチあり田 

L サイズ政上の用紙のを白に撮影情報*^を印刷します。 

XX 面配置 

用紙1枚に画像を小さく、2/4/879/1目/20画面印刷します。 

20面配置旦 

20画像または3已画像単位で、 A 4 サイズの用紙に縮小印刷しま 
す*2。 

- に 0 面配置 H] では、撮影情報*^を印刷します。 

35面配置 □ 

標準設定 

プ U ンターの機種や設定により、印刷レイアウトび異なります。 


*1 : Exif 情報の中から、カメラ名、レンズ名、撮影モード、シャツター速度、絞り数値、 
露出補正量、に0感度、ホワイトバランスなどを印刷します。 


*2 :『画像を印刷指定する/ DPOF 』 ( P .309) で印刷指定を行ったあと、『印刷指定画 
像のダイレクトプリント』 （ P .312) で印刷することをおすすめします。 
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r ( 印刷する 



EP 刷効果を設定する 

参必要に応じて設定します。設定しないと 
さは、手順已に進みます。 

参 表示される内容は、プリンターの機種に 
より異なりまず。 

参項目を選び〈©〉を押します。 

参印刷効果を選びく@〉を押します。 

参〈四因〉横の〈国〉び明るく表示されて 
いるとさは、印刷効果の調整を行ラこと 
をでさます （ P . 3 日目)。 


項目 

印刷内容 

因入 

プリンターの標準色で印刷されます。画像の Exif 情報を活用して、 
自動的に補正び行われます。 

因切 

自動補正は行われません。 

因 VIVID 

海や空の青、植物の緑などび、いっそラ色鮮やかに印刷されます。 

巧 NR 

画像のノイズ低減処理び行われ印刷されます。 

B/W 白黒 

純黒調の白黒で印刷されます。 

B/W を黒調 

クールな印象の青っぽい（を黒調）白黒で印刷されます。 

B/W 温黒調 

温かい印象の黄色っぽい（温黒調）白黒で印刷されます。 

〇ナチュラル 

画像本来の色やコントラストを活かした印刷び行われます。自動色 
調整は行われません。 

〇ナチュラル M 

印刷特性は「ナチュラル」と同じです。「ナチュラル」よりも細か 
い印刷調整を行ラことびでさます。 

因標準設定 

プ U ンターの機種により、印刷内容び異なります。プ U ンターの使 
用説明書を参照して<ださい。 


E 口刷効果の設定を変更すると、画面を上に表示されている画像に設定内容が反映され 
ます。ただし、実際の印刷結果とはをか異なることがあるため、目まとしてと5えて 
ください。306ぺージの[明るさ補正]と[レベル補正]も同様です。 
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r ( 印刷する 



曰付/画像番号 EP 刷を設定する 

参必要に応じて設定します。 

参〈な〉を選び〈毎)〉を押します。 

参印刷内容を選び〈毎)〉を押します。 


EP 刷枚数を設定ずる 

参必要に応じて設定します。 

参〈な〉を選び〈毎)〉を押します。 

♦ 印刷枚数を選び〈©〉を押します。 


EP 刷する 

参閒刷] を選び〈毎)〉を押します。 


W ISO 已] 200、 H 1、 H 2 で撮影した画像の撮影情報 （ P . 30 3) を印刷すると、に0 
感度び適切な値で印刷されないことびあります。 

0 • 印刷効果などの選択肢にある[標準設定]は、プリンターメーカーび独自に設 ■ 

定する印刷内容のことです。[標準設定]の内容は、プ U ンターの使用説明書を ■ 

参照してください。 

• 印刷する画像のファイルサイズや記録画質により、[印刷]を選んでから実際 
に印刷び始まるまで、しばらく時間びかかることびあります。 

• 画像の傾さ補正 （ P . 30 7) を行ラと、印刷に時間びかかることびあります。 

参印刷を途中で中止するとさは、[中止]び表示されている間に〈@)〉を巧して 
[0 K ] を選びます。 

• [>4:カメラ設定初期化] ( P . 已 8) を行うと、設定した内容びすべて初期状態に 
戻ります。 
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r ( 印刷する 


固印刷効まの調壁について 



304ページの手順4で項目を選び、 

〈肛 I 因〉の横に〈昌〉び明るく表示されて 
いるとさに、 〈 INFO .〉 ボタンを押すと、印 
刷効果の調整を行ラことびでさます。調整 
でさる（表示される）内容は、手順4の選 
択内容により異なります。 


参明るさ補正 

画像の明るさを調整することびでさます。 

参レベル補正 

[手動]を選ぶと、ヒストグラムの分布を変更し 
て、画像の明るさとコントラストを調整すること 
びでさます。 

レベル補正画面で 〈 INFO .〉 ボタンを押すと、 

<|>の位置び切り換わります。〈類〉を回すと、 

シャドウレベル（日〜127)、八イライトレベル 
(128-255) を任意に調整することびでさます。 

♦ ぶ明るく補正 

逆光などで被写体の顔び暗<なった画像で効果的です。[入]に設定す 
ると、顔び明るく印刷されます。 



参赤目補正 

スト□ボ撮影で被写体の目びホ<なった（赤目現象び発生した）画像 
で効果的です。[入]に設定すると、目のホみび緩和されて印刷されます。 

01 • ド i 明るく補正] と [赤目補正] の効果は、画面で確認できません。 

• [詳細設定] を選ぶと、 [コントラスト][色の 濃 さ][色あい][カラーバランス] を調整 
することびできます。なお、 [カラーバランス] の調整は、〈を〉で行います。目 
はブルー、 A はアンバー、 M はマゼンタ、 G はグ U —ンの意味です。移動方向 
寄りの色に補正されます。 

• 战] 期化] を選ぶと、設定した印刷効まの内容びすべて初期状態に戻ります。 
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r ( 印刷する 


トリミング（印刷節囲）の設定 

画像を部分的に拡大したり、構図を変え 
たような感じで印刷することびでさます。 

トリミングの設定は、印刷ずる直前に 
行ってください。卜 U ミングを行ったあと 
で印刷設定の内容を変更すると、卜 IJ ミン 
グの再設定び必要になることびあります。 


傾さ補正 

i 



1 E 口刷設定画面で[トリミング]を選ぶ 

2トリミング枠の大きさ、位置、縦横を設定ずる 

参枠で囲まれた範囲び印刷されます。枠の形状（縦横比）は、[用紙設定] 

の設定で変わります。 

枠の大きさを変える 

〈巡!〉を回すと、枠の大ささび変わります。枠をルさくするほどお 
大して印刷されます。 

枠を移動ずる 

〈を*〉を操作すると、枠び上下左ちに移動します。好みの構図にな 
るように枠を移動します。 

枠を回転ずる 

〈 INFO .〉 ボタンを押すと、枠び縦長、横長に変わります。横位置で 
撮影した画像を、縦位置で撮影したよラに印刷することをでさます。 

画像の傾きを補正ずる 

〈〇〉を回すと、日.5度単位±]日度の範囲で画像を回転することび I 
でさます。回転を行ラと、画面上の〈な〉び青色に変わります。 

3 〈©〉を巧してトリミングを終了する 

印刷設定画面に戻ります。 

参印刷設定画面の左上で印刷範囲を確認することびでさます。 
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r ( 印刷する 


U 参プ u ンターの機種により、枠のとおりに印刷されないことびあります。 

参枠を小さくするほど印刷の画質び粗くなります。 

• トリミングは、カメラの液晶モニターを見なびら行ってください。画像をテ 
レビに表示しなびら卜 US ングを行ラと、枠び正しく表示されないことびあ 
ります。 

园プリンターエラー発生時の操作について 

プ U ンターに関するエラー（インク切れ、用紙切れなど）を解決したあと、 [続行] 
を選んでち印刷び再開されないとさは、プリンター側を操作して印刷を再開してく 
ださい。印刷の再開ち法については、プリンターの使用説明書を参照してください。 

エラーメッセージについて 

印刷中に問題び発生したとさは、カメラの液晶モニターにエラーメッセージび表 
示されます。〈@)〉を巧して印刷を中止し、問題を解ミ夫してから再度印刷してく 
ださい。プリンターの問題解決方法については、プ U ンターの使用説明書を参照 
して < ださい。 

用紙 エラー 

用紙び正しくセットされているかどラか確認してください。 

インク エラー 

インク残量や、インク吸収体の状態を確認してください。 

八ー ドウ 王アエラー 

用紙、インクじ(外の問題び発生していないか確認してください。 

ファイル エラー 

選択した画像は PictBrid 邑 e で印刷できません。別のカメラで撮影した画像や、 
パソコンに取り込んで加工した画像は、印刷でさないことびあります。 
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A 画像を印刷指定ずる / DPOF — 


印刷タイプや曰付、画像番号の入/切といった印刷内容の設定を行いま 
す。この設定は、印刷指定したすべての画像に対して、一律に適用されます 
(1 画像ごとに別々の設定はでさません)。 



3項目の内容を設定する 

参 閒刷タイプ]旧优晒像番号] の内容を 
設定します。 

参項目を選び〈©〉を押します。内容を 
選び〈贷)〉を押します。 


[印刷タイプ] [日付] [画像番号] 
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i > 画像を EP 刷指定する/ DPOF 


印刷タイプ 

0 

スタンダード 

用紙1枚に]画像を印刷します。 

趣 

インデックス 

用紙]枚に縮小画像を複数印刷します。 

© 

盧 

両方 

スタンダードとインデックスの両方を印刷し 
ます。 

曰付 

入 

[入]にすると、撮影画像に記録されている曰付情報を入 
れて印刷します。 

切 

画像番 S 

入 

[入]にすると、画像番号を付けて印刷します。 

切 


4設定を終了する 

♦〈 MENU 〉 ボタンを押します。 

■4 印刷指定画面に戻ります。 

参次に印刷指定画面の [画像選択][—指定] 
[全画像] で、印刷する画像を指定します。 


W • 旧 付] 画像 番号] を [入] にしても、印刷タイプの設定や、プ U ンターの機種 
により、印刷されないことびあります。 

• [インデックス] に設定したときは、旧优と[画像番哥を同時に [入] にできません。 

• 印刷するとさは、印刷指定を行ったカードを使用してください。画像データ 
だけをカードから抜さ出して印刷すると、指定した内容で印刷でさません。 

• DPOF に対応したプ U ンターの機種や、写真店の機器により、指定内容び反 
映されないことびあります。プ U ンターの場合は、プ U ンターの使用説明書 
を参照して<ださい。写真店の場合は、事前にお店に確認して<ださい。 

• 他のカメラで印刷指定した画像を、このカメラに入れて再度印刷指定しない 
でください。印刷指定されている内容び、意図せずにすベて書さ換えられる 
ことびあります。また、画像の種類により、印刷指定でさないことびあります。 

51 RAW 画像と動画は印刷指定できません。 RAW 画像は、 Piet 目 ridge ( p . 30 0) で 

印刷することびでさます。 
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i> 画像を EP 刷指定する/ DPOF 


印刷ずる画像を指定する 


画像選択 


rtf り网拒定 

の 

□スタンダード 


田インテツクス 

ご7 

日村 

ス 

国を免ち 

巧 

I 因脚お >担定 

を国な 

巧定 

HUB 。 



指定枚数 


総指定枚数 


チェックマーク I 


インデックス マーク 


画像を1枚ずつ選んで指定します。 

< Q > ボタンを押して〈酱 I 〉を左に回し 
ていくと、3画像表示になります。〈巡^〉を 
ちに回すと、元の表示に戻ります。 

〈 MENU 〉 ボタンを押すと、指定した内容 
びカードに保存されます。 

[スタンタード][両方] 

<©> を押すと、表示されている画像び 
1枚印刷指定されます。続けて〈類〉を回 
すと、枚数を最大99枚に設定することびで 
さます。 

[インデックス] 

<©> を押して〈>/〉を付けた画像び、 
インデックス印刷用の画像として指定され 
ます。 


• —指定 

[フォルタ’内の全画像を指定] を選び、フォルダを選択すると、フォルダ内 
のすベての画像び、 ] 画像]枚で印刷指定されます。なお、 [フォルダ内の 
全画像指定を解除] を選び、フォルダを選択すると、フォルダ内の印刷指定 
びすベて解除されます。 

参全画像 

[力ード内の全画像を指定] を選ぶと、カードに記録されているすべての画 I 
像び、 ] 画像]枚で印刷指定されます。なお、 访ード内の全画像指定を解除] 

を選ぶと、カード内の印刷指定びすべて解除されます。 


W • >指定、全画像指定を行ってち、 RAW 画像と動画は印刷指定されません。 

• Piet 目 rid 呂 e で印刷するときは、一度に印刷指定する画像の数を400画像政下 
にしてください。それじ(上指定すると、すべての画像を印刷でさないことび 
あります。 
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□スタンダード 
田インテツクス 
日巧 

国 g 巧ち 


货定! RW I 四皿。 


国巧进稱 t 捐定 を国坦 


A 印 W お定 田 


1>巧刷指定画像のダイレクトプリント 


印刷指定した画像を、 PictBrid 旨 e 対応の 
プ U ンターで簡単に印刷することびでさま 
す。 


1 EP 刷の準備をする 

参 3日日ページを参照してください。 

『カメラとプ U ンターを接続する』の手順5まで行います。 

2 [囚 1] タブの[印刷指定]を選ぶ 

3 [印刷]を選ぶ 

参[印刷] は、カメラとプ IJ ンターび接続され、印刷でさる状態になって 
いないと表示されません。 

4 [用紙設定]の内容を設定する （ P .302) 

♦ 印刷効果 ( P .304) は必要に応じて設定します。 

5 [0 K ] を選ぶ 


(I 


• 印刷するとさは、必ず用紙サイズの設定を行って<ださい。 

• プリンターの機種により、画像番号び印刷できないことびあります。 

参[フチあり] にすると、プ U ンターの機種により、日付びフチにかかることびあ 
ります。 

• 曰付の背景び明るいとさや、曰付びフチにかかるときは、プ U ンターの機種 
により、曰付び薄く印刷されることびあります。 

胃! • [レベル補正] の [手動] は選択できません。 

• 印刷を中止したあと、残りの画像を印刷するとさは、 [再開] を還びます。た 
だし次のとさは、印刷の再開はでさません。 

-再開する前に印刷指定の内容を変更したり、指定した画像を削除したとさ 
-インデックス設定時、再開する前に用紙設定を変更したとさ 
-印刷を中断したとさに、カードの空さ容量び少なかったとさ 
参 印刷中に問題び発生したとさは、308ページを参照してください。 


斯入の 
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[&パソコンに画像を送る 

カメラとパソコンをつないで、カードに記録された画像をパソコンに送る 
ことびでさます。この機能をダイレクト画像転送といいます。 

画像転送の操作は、カメラの液晶モニターに表示される画面を見なび!5、 
カメラ側で行いまず。 

パソコンに送られた画像は、[ピクチャ]または [7 イピクチャ]フオルダに、 
撮影曰ごとのフオルダに分けられて保存されます。 

なカメラとパソコンを接続ずる前に、付属のソフトウェア (EOS 

DIGITAL Solution Disk / CD - ROM ) をパソコンにインストールし 

てください。付属ソフトウェアのインス!-ール方法は、4]]ページを 
参照してください。 

画像面送の準備 

1カメラの電源スイッチを 〈 OFF 〉 に 
ずる 

カメラとパソコンを接続する 

参カメラに付属のインターフェースケー 
ブルを使用します。 

参カメラ側を接続するとさはプラグの 
〈々〉び、カメラの前面に向くようにし 
て、 〈 DIGITAL 〉 端テに差し込みます。 
参パソコンの US 目端テにプラグを差し込 
みます。 


■ 
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[&パソコンに画像を送る 



カメラの電源スイッチを 〈 ON 〉 にす 
る 

参パソコンに、プ□グラムを選択する画面 
び表示されたとさは、 正 0 S Utility ] を選 
びます。 

今パソコンに EOS U 川 ity の画面び表示さ 
れます。 


W EOS Utility の画面が表示されたあと 、 EOS Utility を操作しないでください。 

EOS U 川 ity の先頭画面政外び表示された状態では、31目ページの手順已で [ダイ 
レクト輯送] び表示されません（パソコンへの画像転送びでさません)。 

IS • EOS U 川 ity の画面び表示されないときは、ソフトウェア使用説明書に □- 
R 0 M / P .412) を参照してください。 

• ケーブルを取り外すとさは、カメラの電源を切ってから、プラグの側面を持っ 
て引いて < ださい。 

• Ethernet 用 RJ -4 已端子 （ p .21) を使って、有線 LAN 経由で FTP サーバーに 
画像を転送することわでさます。詳し<は、別冊の『有線 LAN 使用説明書』を 
参照してください。 


mm RAW + JPEG で撮影した画像を面送するとを 


届な6送 


化 W 牛 J 巧 G 齡 

IJFE ' G のみ 


RAW のみ 
fWW+JPEG 

Eini 。 


RAVV+JPEG で撮影した画傲ま、どの画 
像を転送するかを設定することびでさま 
す。次ぺージの手順 2 で [ RAW+JPEG 転送] 
を選び 、 [JPEG の别 [RAW のみ] [ RAW + JPEG ] 
から選びます。 


W 旧 AW + JPEG 輯送] の設定は、 [通信機能の設定]^ [ネットワーク①設定]^ [設定]^ 
[転送画像サイズタイプ] の 旧 AW + JPEG 輯送] と連動して切り換わります。 
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[&パソコンに画像を送る 


HD 面送ずる画像を選択する 

• 画像選択 


画な巧 
リヴイス 
レーテ イング 
スライドシ 3 — 




1 


み国な巧巧/ 

の 

V 反ちずる国皮 

0 

X た送尖巧西を 

0 

0 后を离み画保 

0 


■ 【下ず;! 



[画像転送]を選ぶ 

参 [囚 2] タブの 晒像転送] を選び、〈©〉 
を押します。 


[画像選択/転送]を選ぶ 

参 [画像選択/転送] を選び〈©〉を押します。 

[画像選択]を選ぶ 

参 晒像選択] を選び〈毎)〉を押します。 

転送する画像を選ぶ 

参〈類〉を回して転送する画像を選び、 
<©> を押します。 

参 <〇> を回して画面の左上に〈>/〉を表 
示させ、〈@)〉を押します。 

参 W ボタンを押して、〈猫!〉を左に回 
していくと、3画像表示になります。 
〈巡!〉をちに回すと、 ] 枚表示に戻りま 
す。 

参他に転送したい画像びあるときは、手順 
4を繰り返します。 

参 〈 MENU 〉 ボタンを押すと、手順3の画面 
に戻ります。 



0 • [画像選択]を選んだとさに、画面の左上に表示されるマークで転送履歴を確認 
することびでさます（マークなし：未選択画像、:転送する画像 、X :転 
送失敗画像、〇:転送済み画像)。 

• 314ぺージの旧 AW + JPEG 輯进、および手順1〜4の操作は、カメラとパソコ 
ンび接続されていない状態でを行ラことびでさます。 
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[&パソコンに画像を送る 


5画像を転送する 

♦ パソコンの画面に EOS U 川 ity の先頭画 
面び表示されていることを確認します。 
• [ダイレクト転送] を選び〈©〉を押します。 
• 確認画面で [0 K ] を選ぶと、画像びパソ 
コンに転送されます。 

•[—選択][全画像] で選択した画像を、 
この操作で転送します。 

参—選択 

[> 選択] を選び、 [フォルダ内の未転送画像を選択] を選びます。フォルタ' 
を選択すると、そのフォルダに入っている、パソコンに転送していない 
すべての 画像び選択されます。 

[フォルダ内の転送失敗画像を選択] を選ぶと、選択したフォルダに入って 
いる、転送に失敗した画像び選択されます。 

[フォルタ’内の転送履歴をクリア] を選ぶと、選択したフォルダに入ってい 
る画像の転送履歴び消去されます。転送履歴を消去してから、 [フォルダ巧 
の未転送画像を選択] を選ぶと、フォルダに入っているすべての画像ををう 
一度転送することびでさます。 

参全画像 

[全画像] を選び、 [力ード巧の未転送画像を選択] を選ぶと、力ードに記録 
されている、パソコンに転送していないすベての画像び選択されます。 

[力ード内の転送失敗画像を選択][力ード巧の転送履歴をクリア]の内容は、「> 
選択」を参考にしてください。 



か 


パソコンの画面に EOS U 川 ity の先頭画面政外び表示されているときは、[ダイ 
レクト輯送]は表示されません。 

画像転送中は、操作でさないメニュー項目びあります。 


〇 ♦ 動画を転送することちでさます。 

• 一度に9999画像まで転送することびでさます。 
• 画像転送中ち、撮影を行ラことびでさます。 
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12 

カメラをカスタ 7 イズする 


撮影スタイルに応じて、カメラの機能を細かく変更することが 
でさます。これをカスタム機能といいます。 

また、現在使用しているカメラの設定内容を、撮影モードの 
< C 1> < C 2> < C 3> に登録したり、カメラに設定されている内容を 
カードに保存することがでさます。 
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MENU 


カスタム機能一覧 


冉 . 1 : Exposure (露出） 

OLV 撮該 

>，動画撮該 

露出設定ステップ 

P .320 

〇 

〇 

に日感度設定ステップ 

〇 

M 時 

ブラケティング自動解除 

〇 

(静止画； 

WB-BKT 

時） 

ブラケティング順序 

P .321 

〇 

ブラケティング時の撮影枚数 

〇 

測距点連動スポット測光 

P .322 



セイフティシフト 

〇 



冉 .2 : Exposure (露出） 


撮影モードの限定 

P .323 

〇 

〇 

測光モードの限定 



マニュアル露出時の測光モード 



シャツター速度の制御範囲の設定 

P .324 

〇 

〇 

絞0数値の制御範囲の設定 

〇 

〇 

AE マイク□アジヤストメント 

P .32 已 

〇 

〇 

FE マイク□アジヤストメント 

〇 



冉 .3 : Drive (ドライブ) 


連続撮影速度 

P .326 

〇 

(静止画） 

連続撮影時の撮影枚数制限 

〇 

(静止画） 

ドライブモードの限定 

〇 

(静止画） 


S1 □び付いたカスタム機能は、ライブビュー ( LV ) 撮影時、または動画撮影時 
は機能しません（設定び無効になります）。 
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皿!皿カスタム機能一覧 


冉 .4 : Disp./Operation (表示.操作） 

な LV 撮該 

動画撮該 

フオーカシングスク IJ ーン 

P .327 



露光中のファインダー内表示 

P .328 



ノりレブ撮影中の表示ノ（ネル照明 

〇 


記録カードと画像サイズの設定 




冉 .已： Operation (操作) 


Tv / Av 値設定時のダイヤ J レ回転 

P .329 

〇 

M 時 

レンズ未装着時の絞り数値設定 

〇 

M 時 

7ルチ電子□ック 

〇 

〇 

操作ボタンカスタマイズ 

P .330 

設定により異なる 

〇-/をボタンの機能 

(撮影直後の画像表示中） 


冉 .6 : Others (その他) 


卜 U ミング情報の付加 

P .331 

〇 

(静止画） 

各種タイマー保持時間 

[レリーズ後タイマー] のみ 

レ U —ズタイムラグ最速化 

P .332 



音声メモの音質 

(撮影直後の画像表示中） 

画像消去の初期設定 

(再生時） 


冉 .7 : Clear (解除） 

[冉 .7: カスタム機能に. Fn )— 括解除] を選ぶと、設定されているカスタム機 
能びすべて解除されます。 


15 カスタム機能の一括解除を行っても、[冉 .4: フォーカシングスクリーン] [冉 .己： 操作 
ボタンカスタマイズ] の設定内容は解除されません。なお、[冉 .2: AE マイク□アジヤス 
トメント] [冉 .2: FE マイク□アジヤストメント] の設定内容は解除されませんび、設定 
は [しなし、] になります。 
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MENU 


カスタム機能で変更でをる内容- 



I の g ® 巧 まステツブ 1た 

ブラケテインク自 urn ON 

フラケテインク卜+ 
プラケテインク6の 巧ち 校を 3 

a (由を a # スボット a が 因 

たイフテイシフ K OFF 


撮影スタイルに応じて、[冉 .] タブで力 
メラの機能を細かく設定することびでさま 
す。初期設定から変更した内容は、設定値 
び青色で表示されます。 


C.Fnl : Exposure ( 露出 ) 


露出設定ステップ 


1/3:設定1/3露出補正1/3 

シャッター速度と絞り数値、および露出補正と調光補正を]/3段ステッ 
プで設定することびでさます。 

1/1:設定1露出補正1/3 

シャッター速度と絞り数値を1段ステップ、露出補正と調光補正を1/3段 
ステップで設定することびでさます。 

1/2:設定1/2露出補正1/2 

シャッター速度と絞り数値、および露出補正と調光補正を]/2段ステッ 
プで設定することびでさます。 



1/3 :1/3段 
1/1:1段 


ブラケティング自動解除 


ON :ずる 

電源スイッチを 〈OFF〉 にすると、 AE 目、 W 目ブラケティングの設定び 
解除されます。また、スト□ボ充電完了、動画撮影への切り換えで AE 巨の 
設定び解除されます。 

OFF :しない 

電源スイッチを 〈OFF〉 にしても、 AEB、W 巨ブラケティングの設定び 
解除されないよラになります。（スト□ボ充電完了、動画撮影への切り換え 
で AEB は一旦解除されますび、設定した AEB レベルは記憶されています。） 
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mm カスタム機能で変更できる内容 


ブラケティング順序 


AE 目の撮影順序と、 W 巨ブラケティング撮影時の画像の記録順序を変更するこ 
とびでさます。 

0 -+: 0 —--► + 

- 0 + : 0 — + 

+0- : + 一0一一 


AEB 

WB ブラケティング 

B/A 方向設定時 

M/G 方向設定時 

0 

標準露出 

0 

基準ホワイトバランス 

0 :基準ホワイトバランス 

- 

マイナス補正 

- 

ブルー寄りに補正 

一：マゼンタ寄りに補正 

+ 

プラス補正 

+ 

アンバー寄りに補正 

+:グ U —ン寄りに補正 


ブラケティング時の撮影枚数 


AEB 、 および W 目ブラケティング時の撮影枚数を通常の3枚から、2枚/已枚/ 
7枚に変更することびでさます。 

[ブラケティング順序： 0—+]設定時は、下表のよラに撮影されます。 

3 : 3枚 
2 : 2枚 
日：日枚 
7 : 7枚 

(1 段ステップ設定時) 



0 [2 枚]設定時は、 AEB レベルを設定するときに補正方向 （+ または一)を選ぶこ ■ 
とびできます。 ■ 
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mm カスタム機能で変更できる内容 


測距点連動スポット測光 


測光モードび〈田〉のとさに、測距点 （AF フレーム）に連動したスポット測 
光を行ラかどうかを設定することびでさます。 

亡]中央 AF フレーム のみ 

AF フレームの選択状態に関わらず、常にファインダー中央部の AF フレー 
ムで、スポット測光び行われます。 

[ I ]測距点に連動 

任意選択 AF フレームに連動したスポット測光になります。なお、測距エ 
U ア選択モードび、 6] 点自動選択、ゾーン AF (ゾーン自動選択）のとさ 
は、ファインダー中央部でのスポット測光になります。 



OFF : しない 


Tv/Av : Tv 値/ Av 値 

シャッター優先 AE (Tv)、 絞り優先 AE (Av) モードで機能します。被 
写体の明るさび変化して、自動露出で標準露出び得られる範囲を超えると、 
手動設定値をカメラび自動的に変更して、標準露出で撮影することびでさ 
ます。 

に0 :旧0感度 

プ□グラム AE (P)、 シャッター優先 AE (Tv)、 絞り優先 AE (Av) モー 
ドで機能します。 被写体の明るさび変化して、自動露出で標準露出び得ら 
れる範囲を超えると、手動設定したに0感度をカメラび自動的に変更して、 
標準露出で撮影することびでさます。 

W [旧〇感度] 設定時に、セイフティシフトび行われて ISO 32000 じ(上（カメラ内部 
の温度び低温状態のとさはに020000政上）に自動設定されたとさは、 〈写が〉 
設定時の連続撮影速度び最高約10コマ/秒になります。 

01 • [02 :旧〇感度に関ずる設定] で、 [旧〇感度設定範囲][旧〇才ート低速限界] び初期状 

態から変更されていても、標準露出び得られないときは、セイフティシフト 
び優先されます。 

• ISO 感度でセイフティシフトび行われたときの下限/上限感度は、 [旧 0 才ートの 
範囲] の設定によります (p.l27)o ただし、手動設定されているに 0 感度び 
[旧 0 才ートの範囲] を超えているときは、設定感度までの範囲でセイフティシフ 
卜び行われます。 

• [Tv 値/ Av 値][旧〇感度] 設定時は、スト□ボ撮影時ち)状況に応じてセイフティ 
シフトします。 
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mm カスタム機能で変更できる内容 


C.Fn2 : Exposure (露出） 


撮影モードの限定 


〈MODE〉 ボタンを押したとさに選択でさる撮影モードを限定することびでさ 
ます。撮影モード ( M / Tv / Av / P / BULB / C 1/ C 2/ C 3) を選び、〈@〉を押し 
て 〈vO を付けます。 


W • 撮影モードの限定で設定した内容は、 C 1、 C 2、 C 3 には登録されません。 
• 8項目すベての〈>/〉を外すことはできません。 


測光モードの限定 


〈垣]〉ボタンを押したとさに選択でさる測光モードを限定することびでさま 
す。測光モード（画/回/田/ □) を選び、〈©〉を押して<>/>を付けます。 

^ 4項目すベての〈>/〉を外すことはできません。 


撮影モードび 

>/[®]設定測光3 


< M > のとさに使用する測光モードを設定することびでさます。 

モード 


設定されている測光モードで測光び行われます。 

画評価測光 
回部分測光 
田スポット測光 
[] 中央部重点平均測光 


^图/回/田/□設定時は、マニュアル露出撮影時に〈画〉ボタンを巧しても、 
測光モードは還択でさません。 


■ 
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mm カスタム機能で変更できる内容 


シャッター速度の制御節囲の設定 


シャッター速度の制御範囲を設定することびできます。 〈Tv〉<M> モードの 
とさは、設定した範囲でシャッター速度を手動設定することびできます。 〈P〉 
<Av> モードのとさは、設定した範囲でシャッター速度び自動設定されます。 

高速側 


1/8日日日〜1 已秒の範囲で設定することびできます。 


低速側 

30秒〜]/4000秒の範囲で設定することびできます。 


絞り数値の制御節囲の設定 


絞り数値の制御範囲を設定することびでさます。 〈Av〉<M> モードのとさ 
は、設定した範囲で絞り数値を手動設定することびでさます。 〈P〉〈Tv〉 モー 
ドのとさは、設定した範囲で絞り数値び自動設定されます。 

ル絞り側 

F91 〜 F1.4 の範囲で設定することびできます。 

開放側 

F1 .日〜 F 目4の範囲で設定することびでさます。 

S 1 絞り数値の制御範囲は、使用するレンズの最小絞り数値と開放絞り数値により異 
なります。 
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mm カスタム機能で変更できる内容 


AE マイク □アジ ヤストメン 


( I 通常はこの機能で調舊を行ラ必要はありません。必要な場合のみ調壁を 
行ってください。調舊により適切な露出で撮影びでさなくなる恐れびあり 
まずので、十分にま意してください。 

露出基準を微調整することびでさます。露出補正を行わずに自動露出で撮影 
した画像び、いつち露出アンダー、または露出オーバーと感じるとさに有効で 
す。 

OFF :しなし、 

ON :ずる 

[する] を選び〈回〉ボタンを押すと、調整画面び表示されます。]/8段 
ステップ± ] 段の範囲で露出レベルを調整することびでさます。撮影画像び 
露出アンダー傾向にあるとさは+側に、露出オーバー傾向にあるとさは 
一側に調整します。 


( I 通甫はこの機能で調舊を行ラ必要はありません。必要な場合のみ調碧を 
行ってください。調舊により適切な露出でス ト □ボ撮影びでさなくなる恐 
れびありまずので、十分にミ主意してください。 

ス ト □ボ撮影時の調光露出の基準を微調整することびでさます。調光補正を 
行わずに自動調光で撮影した際に、主被写体びいつを露出アンダー、または露 
出オーバーと感じるとさに有効です。 

OFF :しなし、 

ON :ずる 

[する] を選び〈回〉ボタンを押すと、調整画面び表示されます。]/8段 
ステップ± ] 段の範囲で調光レベルを調整することびでさます。主被写体び 
露出アンダー傾向にあるとさは+側に、露出オーバー傾向にあるとさは 
一側に調整します。 


■ 
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mm カスタム機能で変更できる内容 


C.Fn3 : Drive ( ドライブ ) 


連続撮影速度 


〈马 iH 〉 高速連続撮影、 〈马 1 L 〉 低速連続撮影時の連続撮影速度を設定するこ 
とびでさます。 

高速連続撮影 

12〜2コマ/秒の範囲で設定することびでさます。 

低速連続撮影 

]] 〜]コマ/秒の範囲で設定することびでさます。 

か〈写! jH 〉 を 12,11/ 秒〕マ、〈写！ 1 L 〉 を] ] コマ/秒に設定しても JSO 感度を 32000 
政上（カメラ内部の温度び低温状態のときはに020000政上）に設定したとき 
は、連続撮影速度び最高約] 0コマ/秒になります。また、に0オート設定時に、 
旧 032000 似上（カメラ内部の温度び低温状態のときはに 020000 政上）に自 
動設定されたとさは、連続撮影速度び最高約10コマ/秒になります。 


連続撮影時の撮影枚数制限 


連続撮影でシャッターボタンを押し続けたとさに、最高何枚で連続撮影を停 
止するかを設定することびでさます。設定でさる枚数は99〜2枚です。〈•§〉ボ 
タンを押すと、 [しない] に戻ります。 

[しない] 設定時は、ファインダー内に表示されている連続撮影可能枚数 
(13.122) まで連続撮影を行ラことびでさます。 


ドライブモードの限定 


〈 AF ’ DRIVE 〉 ボタンを押したときに選択できるドライブモードを限定すること 
びできます。ドライブモード （□/ 马 iH / 马 il / が /&2/ I 3/ 写帕） を選び、〈©〉 
を押して 〈vO を付けます。 

U • 巧期状態では 〈 AF ’ DRIVE 〉 ボタンを押したときに〈写！!だ〉は選択できません。 

〈鸟1ヴ〉に〈^〉を付けると、超高速連続撮景ミびでさるようになります 
( P .1 11)。 

• 7項目すベての〈>/〉を外すことはできません。 
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mm カスタム機能で変更できる内容 


C.Fn4 : Disp./Operation ( 表巧 • 操作 ) 


フ オーカ シングスクリーン 


撮影用途にあわせて別売のフォーカシングスク U —ン Ec シ U —ズに交換する 
ことびできます。適切な露出で撮影ずるため、フォーカシングスクリーンを交 
換したときは、スクリーンのタイプに応じて設定を変更してください。 

Std . : BEc-CV 

標準フォーカシングスク U —ンです。 

因： ElEc - A ， B，Di Hi し L 

レーヴーマツト使用時に設定します。 


W 参 Ec-A/B/1/L は中央部びプ U ズムになっているため、評価測光、および中央部 
でのスポット測光では適正な露出び得られません。中央部重点平均測光か、 AF 
フレーム連動スポット測光（中央部を除 <) で撮影してください。 

• Ec-A/ 目/ I/L は中央部びプ U ズムになっているため、 坦動選択： EOSiTRAF ] を 
[ずる] に設定しても （ P .9 己）、被写体びファインダーの中央付近にいるとさ 
は、色情報や顔情報を使った AF び正しく行われないことびあります。 

• Ec-C/CII/CIII/CIV/N/R/S をこのカメラに取り付けることはできますび、適 
切な露出び得られません。市販の露出計を使用してマニュアル露出で撮影す 
るか、露出補正を行って撮影してください。 

• Ec-CIII/CIV/N/S のスクリーンに表示されているェ U ア AF フレームは、この 
カメラの AF 領域と異なります。 



0フオー カシングスク U - ンの交換方法については、 フオー カシングスク U - ンの 
使用説明書を参照して<ださい。 
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mm カスタム機能で変更できる内容 


露光中のファインダー内表示 


露光中にファインダー内に情報を表示するかどラかを設定することびでさま 
す。 

OFF :しない 
ON :ずる 

露光中ちファインダー内に情報び表示されます。露出や撮影可能枚数な 
どを確認しなびら連続撮影したいとさなどに有効です。 

U 撮影モードびバルブ撮景ミのときは、[ずる]に設定しても機能しません。 


ノ 0レブ撮影中の表示ノ ネル照明 


表示ノ（ネル照明び点灯した状態でノくルブ撮影を行ったとさや、ノくルブ撮影中 
に〈み〉ボタンを押したときに、照明を消灯するか、継続して点打するかを設 
定することびでさます。 

OFF ： 消な 

バルブ撮影を開始すると、表示パネル照明び消灯します。バルブ撮影中 
に〈み〉ボタンを押したときは、目秒間表示パネルび照明されます。 

ON :継続して点な 

ノりレブ撮影び終了するまで表示ノくネル照明び点打します。暗い場所など 
で露光時間を確認しなびらバルブ撮影を行いたいとさに有効です。 


記録カードと画像サイズの設定 


<4-> ボタンを押したとさに、カードの選択と画像サイズの設定を、背面表示 
パネルで行ラか、メニュー画面で行ラかを設定することびでさます。 

回背面表示パネル 

<4-> ボタンを押して、背面表示パネルを見なびら〈猫0〈類〉で設定 
することびでさます。 

a 液晶モニター 

〈も〉ボタンを押すと、間録機能と力ード•フォルダ選択]または晒像サイズ] 
の画面び表示され、押すたびに画面び切り換わります。 
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mm カスタム機能で変更できる内容 


C.FnS : Operation ( 操作 ) 


Tv/Av 値設定時のダイヤル回転 


通常 

+ベ設定方向を反転 

シャッター速度、絞り数値設定時のダイヤルによる設定方向を反転する 
ことびでさます。 

撮影モードび 〈 M 〉 のとさは〈巡0〈類〉、それし U 外の撮影モードでは 
〈猫0の設定方向び反転します。 〈 M 〉 モード時と露出補正時の〈類〉の 
設定方向び同じになります。 


レンズ未装着時の絞り数値設定 


カメラにレンズを取り付けていない状態で、絞り数値び設定でさるかどラか 
を設定することびでさます。 

OFF :不可 
ON :可能 

レンズを外した状態で絞り数値の設定を行ラことびでさます。スタジオ 
撮影などで、撮影時の絞り数値びあらかじめ決まっているとさに、この機 
能を使って準備しておくことびでさます。 

電源スイッチを 〈 LOCK 〉 にすると、〈滋〉〈類〉〈を〉による不用意な設 
定の変更を防止することびでさます。 

〈 LOCK 〉 にしたとさに操作を禁止する部材を選び、〈©〉を押して〈>/〉を 
付けて、 [0 K ] を選びます。 

巡^ メイン電子ダイヤル 

メイン電子ダイヤル、縦位置メイン電子ダイヤルび□ックされます。 

類サブ電子ダイヤル 

サブ電子ダイヤ j レび□ックされます。 

卜泉マルチコント □ —ラー 

マルチコント□ーラー、縦位置マルチコント□ーラーび□ックされます。 
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mm カスタム機能で変更できる内容 


01 • □ックした状態で禁止した部材を操作すると、ファインダー内と上面表示パ 
ネルに くじ>、 撮影機能の設定状態 （ P . 已 0) の画面に 〈 LOCK 〉 び表示されます。 
• 初期状態で 〈 LOCK 〉 にしたときは、〈類〉び□ックされます。 

• 〈殺〉に〈>/〉を付けて□ックしても、〈な〉（十字タッチパッド）による操 
作は□ックされません。 


操作ボタンカスタマイズ 


よく使ラ機能を、自分び操作しやすいボタンやダイヤルに割り当てることび 
でさます。詳しくは、333ページを参照してください。 


みボタンの機能 


<^/#>ボタンの機能を変更することびできます。画像プ□テクト、音声記 
録、レーティングは、画像再生中に行ラことびでさます。 

^/#プロテクト（長巧しで音声記録） 

<^/#>ボタンを押すと画像びプ□テクトされます。 〈hV を〉ボタンを 
2秒間押すと音声記録び始まり、離すと終了します。 

を音声メモ記録不可） 

<>-/#> ボタンを押すとすぐに音声記録び始まり、離すと終了します。 
画像をプ□テクトするとさは、[囚1:画像プ□テクト]で行います。 

► /# 音芦メモ再生（長巧しで記録） 

音声メモ付さの画像再生時に 〈hV を〉ボタンを押すと、音声メモび再生 
されます。 〈hV を〉ボタンを2秒間押すと音声記録び始まり、離すと終了 
します。画像をプ□テクトするときは、[囚1:画像プ□テクト]で行います。 

★レーティング（ゎ'/み不可） 

<>-/#> ボタンを押すとレーティングび設定されます。ボタンを押すた 
びにレーティング （0FF/H/[**]/ に]/に:]/於])び変わります。 

园[レーティングみ不可)] 選択時に 〈回〉 ボタンを押すと、 〈ゎ'/み〉 ボタンを 
巧したとさに選択でさる（使用する）お気に入りマークを設定することびでさま 
す。 
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mm カスタム機能で変更できる内容 


C.Fn 目： Others ( その他 ) 


トリミング情報の付加 


卜 U 三ング情報の設定を行ラと、ライブビュー撮影時に、設定した比率に応 
じた縦線び画面に表示され、目 X 目 cm 、4 X 日 inch など、中判/大判カメラと同 
じ構図で撮影することびでさます。 

撮影を行ラと、付属ソフトウェアで卜 U 三ングを行ラための縦横比の情報び、 
画像に付加されます（卜 U 三ングされた画像び、カードに記録されるわけでは 
ありません)。 

パソコンに画像を取り込み、付属ソフトウェアの Digital Photo 
Professional ( p .410) を使用すると、撮影時に設定した縦横比で簡単に卜 
IJ 三ングすることびでさます。 

OFF :しない（比率3 : 2) 6:7 :比率6 : 7 

6:6 :比率6 : 6 5:6 :比率己： 6 (四切） 

3:4 :比率3 : 4 5:7 :比率己： 7 

4:5 :比率4 :己（六切） 

W • ライブビュー撮影だけでな<、ファインダー撮影、動画撮影時の静止画撮影 
でち卜 US ング情報び記録されます。なお、動画には卜 US ング情報は記録 
されません。 

• 卜 U ミング情報び付加された 晒! a 画像を、カメラの RAW 現像機能で卜 U ミン 
グすることはでさません。 


各種タイマー保持時間 


ボタンから指を離したあと、タイマーによりその機能の設定状態び保持され 
る時間を変更することびでさます。日〜已9秒、]〜6日分の範囲で設定すること 
びでさます。 

巨秒タイマー 

測光タイマーと AE □ックの保持時間です。 

1巨秒タイマー 

FE □ックとマ>1レチスポット測光の保持時間です。 

レリース後タイマー 

レ IJ ーズ後の測光タイマー保持時間です。通常は撮影後に2秒間作動しま 
す。時間を長くすると、同じ露出で AE □ック撮影び行いやすくなります。 
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mm カスタム機能で変更できる内容 


レリーズタイムラグ最速化 


通常は、レリーズタイムラグを安定化する制御び行われますび、 [ずる] に設 
定すると、この制御を行わないようにして、レ U —ズタイムラグをさらに短く 
することびでさます。 

I □ しない 

I □!! ずる 

絞り開放から最高約4段まで（レンズにより異なる）の撮影で、レリーズ 
タイムラグは通常約 ao 已已秒ですび、最速化すると、最高約日.036秒にな 
ります。なお、絞り開放のとさは、レンズの種類に関わらず約0.日36秒に 
なります。 

U 最速化したとさのレ U —ズタイムラグは、レンズの種類や絞り数値により変動し 
ます。 


音声メモの音質 


音声メモを記録する際の音質を設定することびでさます。 

48 kHz :高音質 (48 kHz ) 

動画撮影時と同じ高音質で音声メモを記録することびでさます。 

8 kHz :お音質 (8 kHz ) 

隔 音質 (48kHz)] よりも音声メモのファイルサイズをノ」\さくすることびで 
さます。 

W すでに記録されている音声メモに追加記録するとさは、ここで設定した内容に関 
わらず、先に記録された音声メモと同じ音質で記録されます。 


画像消去の初期設定 


画像再生時や撮影直後の画像表示中に 〈 ra 〉 ボタンを押すと、消去メニュー 
び表示されますび （ P .28 日）、そのとさに [キャンセル] と [消去] のどちらび選 
択されているかを設定することびでさます。 

[消苗 に設定したときは、〈©〉を押すだけで画像を素早く消去することび 
でさます。 

を）[キャンセル]を選択 
1[消去]を選択 

W [消去] に設定したとさは、画像を誤って消去しないよラにを意してください。 
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冉 .5: 操作ボタンカスタマイズ 

よく使う機能を、自分び操作しやすいボタンやダイヤルに割り当てること 
びでさます。 


[冉.己：操作ボタンカスタマイズ]を選ぶ 
» [巧.已] タブの [操作ボタンカスタ7イズ] を 

選び、〈毎)〉を押します。 

♦ 操作部材の選択画面び表示されます。 


操作部材を選ぶ 

参〈類〉を回して操作部材を選び、〈毎)〉 
を押します。 

操作部材の名称と、割り当てでさる機能 
び表示されます。 

機能を割り当てる 

参〈類〉を回して機能を選び、〈毎)〉を押 
します。 

参画面左下に [肛I因] マークび表示され 
る機能は、 〈 INFO .〉 ボタンを押すと、さ 
らに関連項目の設定を行ラことびでさ 
ます （ P .338 〜345)。表示される画面 
で項目を選び、〈毎)〉を押します。 

設定を終了する 

参 <©> を押して設定び終了すると、手順 
2の画面に戻ります。 

参 〈 MENU 〉 ボタンを押して設定を終了しま 
す。 


B1 手順2の画面でく®〉ボタンを押すと、設定した内容を解除することびでさます。 

なお、[冉 .己： 操作 ボタンカスタマイズ] の設定は、[冉 .7: カスタム 機能に Fn)- 括 解晩 

を選んでち解除されません。 



な: i シ t クターボタン半巧し 
巧 y 当てる M 巧を港巧して < ださ I 、 
K ぉ齡 

OQkf [ 画 ] * 


度巧ボタンカスタ7イス 

シでッタ―ボタン半巧し 
巧お-が面肚 

i * :' か ] 皿： FEL 

の : QOtF 脚:ム 
' EB : # BU ： Off 

，■一 uu レ， 口 ■ 〇 — : Tv 
DXQ JiHn « : Av 
■— 抑 H 網 西 ： WF 


〇 AF 回 V 古 

■ ■■■«■■ な lerilhti 

TWAv 纏巧定時®タイサル回巧 -一 
レンス未ち#時の校 y お a 团定 OFF 
3ルチ g す D ツク V 

に巧ボ5ンなスタ7イブ ー 

h / 4ポタンの煩巧〜 


化んで其 
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冉 .已： 操作 ボタンカスタマイズ 


操作部材に对して割り当てできる機能の一覧 


機能 

参照頁 

み 

0M1 

ca 

A 

F 

犀 AF 

測光 • AF 開始 

338 

〇 

び 1 

び 1 

AF-OFF 

AF 停止 

339 


〇 

〇 

AF み 

登録 AF 機能に切り換え 




ONESHO し 

AI SERVO 一 

ワンシヨットご AI ヴーボ 




□ ;HP 

登録 AF フレームに移動 




回 

AF フレームダイレクト選択 

340 




曰 

固 i 画 

AF フレーム選択+因 二回 切換 




露 

出 

固 

測光開始 

340 

〇 



* 

AE □ック 


〇 

〇 

关 

AE □ック（押している間） 

〇 



乂 H 

AE □ック（ホールド） 


〇 

〇 

FEL 

FE □ック 

341 


〇 

〇 

ISO 

に 0 感度設定 




IS01 

に 0 感度設定（巧しなびらぶ、） 




ISO 固 

ISO 感度設定（測光中策） 




ISO 

因よ 晒] 

ISO 感度+因ご ISO 切換 




Tv 

M モード時、シャッター速度変更 

342 




Av 

M モード時、絞り数値変更 
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冉.己：操作ボタンカスタマイズ 



*AF ストップボタン （旧旧） は、手ブレ補正機能付さの超望遠レンズに装備されてい 
ます。 
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冉 .已： 操作 ボタンカスタマイズ 


機能 

参照頁 

み 


mm 


品 

画像サイズ選択 






贈省 

ワンタッチ記録画質切換 

342 




画 

像 

挽' 

ワンタッチ記録画質切換（ホールド） 





Lm 

記録機能とカード-フォルダ選択 







超高速連続撮影 

343 


〇 

〇 


く^ 

ピクチャースタイル選択 





WB 

ホワイトバランス選択 






〇 

絞り込み 

343 





m 

手ブレ補正機能作動 





〇 

ファインダー内水準器表示 






MENU 

メ—ュー技术 

344 




操 

か 

撮影機能の登録と呼出 



び6 

び白 

作 

—• 

動画撮影開始い W 設定時有効） 






C 

カスタム撮影モードに切り換え 






囚 

画像の再生 

34已 






掘;大/縮小 （SET ボタン +：i^) 






OFF 

無効 



〇 

〇 
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冉.己：操作ボタンカスタマイズ 



*AF ストップボタン （旧旧） は、手ブレ補正機能付さの超望遠レンズに装備されてい 
ます。 


■ 
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冉 .已： 操作 ボタンカスタマイズ 


測光. AF 開始] 

この機能を割り当てたボタンを押すと、測光と AF を行います。 

*1 : 〈A 卜 ON 〉 ボタンと 〈乂〉 ボタンでは、 [測光 ’AF 開槪 機能を割り当てるときに、 
登録 AF フレームへの切り換え機能を付加すると、登録した AF フレームに瞬時に切 
り換えることびできます。この機能を有効にするためには、 333 ページの手順 3 で 
〈 INFO .〉 ボタンを押し、 [AF 開始位圍 の選択画面で 障録 AF フレーム] を還びます。 

参 AF フレームの登録方法と使用方法 

①測距エ IJ ア選択モードを、スポット]点 AF / 1点 AF / 領域拡大 AF (任 
意選択）/領域拡大 AF (任意選択周囲）/61点自動選択 AF の中から選 
びます（ゾーン AF は登録でさません)。 

③ AF フレームを任意選択します （ P .71)。 

③ 〈回〉ボタンを押しなびら〈じ〇〉ボタンを押すと、"ピッ"という音 
びして AF フレームび登録されます。測距エ U ア選択モードび、61点自 
動選択 AF 1； 1外のとをは、登録した AF フレームび点滅します。 

[AF4: 縦 位置/横位置の AF フ レー ム設定] を [別々に設定] に設定していると 
さは、縦位置撮影（グ U ップ上/下)、横位置撮影に使用する AF フレー 
ムを別々に登録することびでさます。 

④ この機能を割り当てた 〈 AF - ON 〉 ボタン、または〈*〉ボタンを押 
すと、登録したとさの測距エ U ア選択モード、任意選択した AF フレー 
ムに切り換わります。 

なお、登録した AF フレームを解除するとさは、〈回〉ボタンを押し 
なびら〈因〉ボタンを押します。 [>4: カメラ設定初期化] を選んだと 
さを、登録した AF フレームび解除されます。 


IS • AF フレーム登録時に、表示される内容は、次のとおりです。 

•61 点自動還択 AF : じ] HP 

-スポット 1 点 AF 、 1 点 AF 、 領域拡大 AF : SEL [] 仲央） /SEL HP (中央政夕り 
• SEL[]、SEL HP で登録したときは、登録した AF フレームび点滅します。 
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冉.己：操作ボタンカスタマイズ 


西 - OFF: AF 停止 I 

この機能を割り当てたボタンを押している間、 AF を停止します。 AI サー 
ボ AF 中にピントを固定したいとさなどに有効です。 


[ aFo ： 登録 AF 機能に切り換え I 

「測距エ IJ ア選択モード （P.69)」、 「被写体追従特性 （P.87)」、 「速度変 
化に対する追従性 （ P .88)」、 「測距点乗り移り特性 （P.89)」 「AI サーボ1 コ 
マ目レ U —ズ （P.91)」、 「サーボ AF 連続撮影中のレ IJ ーズ （P.92)」 を設 
定し、この機能を割り当てたボタンを押している間だけ、その設定内容で 
AF を行ラことびでさます。 AI サーボ AF 中に AF 特性を変えたいとさに有効 
です。 

*2 : 333ぺージの手順3で 〈 INFO .〉 ボタンを巧すと、 

「登録 AF 機能に切り換え」の設定画面び表示され 
ます。〈類〉または〈滋〉を回して、登録する 
項目を選び、〈©〉で り') を付けます。項目名 
を選び〈©〉を巧すと、機能の内容を設定する 
ことびでさます。 

<1> ボタンを押すと、設定を初期状態にするこ 
とびでさます。 


fg 沒が に 切 y 巧え 
船で J ア HR モード 
囚巧写み追を巧を 

ま度巧化こ対するお巧をも ■ 
巧巧点 f りをリ巧巧 卜 

巧ーボ1コマ目レ 11— ズ 
巧ーボやレリース 


SSJw : ワンショットご AI ヴーボ 

AF モードを切り換えることびできます。ワンショット A 刊寺に、この機能 
を割り当てたボタンを押すと、押している間だけ AI サーボ AF になり、 AI サー 
ボ A 刊寺に押すと、 押している間だけワンショット AF になります。移動/停 
止を繰り返す被写体で、ワンショット AF 、 AI サーボ AF を交互に切り換えた 
いとさに有効です。 


良 HP : 登録 AF フレームに移動 I 

測光タイマー作動中に、この機能を割り当てたボタンを押すと、338ペー I 
ジで登録した AF フレームに移動することびでさます。 ■ 

*3 : 333ぺージの手順3で 〈 INFO .〉 ボタンを押すと、 [巧している間だけ切り換え][も 
う一度巧すまで切り換え保持] を選択することびできます。 
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冉 .已： 操作 ボタンカスタマイズ 


自： AF フレームダイレクト選択] 

測光タイマーび作動中であれば、 〈回〉 ボタンを押さずに、〈類〉または 
〈を〉で直接 AF フレームを選択することびできます。なお〈類〉では、横 
方向の AF フレームを選択することびでさます（ゾーン A 刊寺は循環)。 

*4 :〈を〉のときは、 333 ぺージの手順 3 で 〈INFO.〉 ボタンを巧すと、〈を〉の中央巧 
しで [中央 AF フレームに移動][登録 AF フレームに移動] を選択することびできます。 


品 : AF フレーム選択+因ご回切換_ 

〈回〉 ボタンを押さずに、直接〈類〉で AF フレームを選択することびで 
きます。測光タイマー中に〈類〉を回すと、横方向の AF フレームを選択す 
ることびできます（ゾーン A 刊寺は循環)。また、 〈因〉 ボタンと 〈回〉 ボタ 
ンの機能び入れ換わります。 〈回〉 ボタンを押しなびら〈巡!〉を回すと、 
露出補正/絞り数値の設定を行ラことびでさます。 

[g®]: 測光開始 I 

シャツターボタンを半押しすると、測光のみ行います。 


挣： AE □ック j 

この機能を割り当てたボタンを押すと、測光タイマーび作動している間、 
露出び固定されます （ AE □ック）。ピントと露出を別々にミ夫めたいとさや、 
同じ露出で何枚を撮影するとさに有効です。 

样： AE □ック（押している間 ）I 

シャッターボタンを押している間、露出び固定されます （ AE □ック）。 


[* H-At □ック、ルールト） I 

この機能を割り当てたボタンを押すと、露出び固定されます ( AED ツク）。 
をう一度、この機能を割り当てたボタンを押すまで、 AE □ツクび継続しま 
す。ピントと露出を別々にミ夫めたいとさや、同じ露出で何枚を撮影するとさ 
に有効です。 

な [AE □ツク湘してし巧間)] をシャツターボタンに割り当てたときは、 [AE □ツク] [AE 
□ック（ホールド)] を割り当てたボタンわ [AE □ック{巧している間)] で動作します。 
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冉.己：操作ボタンカスタマイズ 


Eel: FE □ック I 

スト□ボ撮影時にこの機能を割り当てたボタンを押すと、スト□ボびプ U 
発光して撮影に必要な発光量を記憶 （ FE □ック）します。 


fSOMSO 感度設定 I 

<©> を押すと、 IS 日感度を変更することびでさます。上面表示パネル、 
ファインダー内または液晶モニターを見なびら設定します。 


[ Tsos ： 旧0感度設定（押しなび 5兴 ） I 

〈©〉を押しなびら〈酱 I 〉を回すと 、 IS 日 感度を設定することびできます。 
IS 日 オートのとさに操作すると、 IS 日 感度手動設定になります。 IS 日 オー 
卜には設定でさません。なお、 〈 M 〉 モードのとさにこの機能を使用すると、 
設定したシャッター速度、絞り数値を保持したまま 、 IS 日 感度による露出調 
整を行ラことびでさます。 


[[so 回： 旧0感度設定（測光中榮 ） I 

測光タイマー作動中に〈類〉を回すと、 IS 日感度を設定することびでき 
ます。 IS 日オートのとさに操作すると、 IS 日感度手動設定になります。 IS 日 
オートには設定でさません。なお、 〈 M 〉 モードのときにこの機能を使用す 
ると、設定したシャッター速度、絞り数値を保持したまま、 IS 日感度による 
露出調整を行ラことびでさます。 


旧 0 感度 + 因ご ISO 切換 

測光タイマー作動中に〈類〉を回すと、 IS 日感度を設定することびでき 
ます。また、 〈因〉 ボタンと〈じ〇〉ボタンの機能び入れ換わります。〈じ〇〉 
ボタンを押して〈巡!〉を回すと、露出補正/絞り数値の設定を行ラことび 
でさます。 
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冉 .已： 操作 ボタンカスタマイズ 


[ Tv ： M モード時、シャッター速度変更 I 

< M > マニュアル露出時に、 く魅〉 または〈類〉でシャッター速度を設 
定することびでさます。 

L ^ v : M モード時、絞り数値変更」 

< M > マニュアル露出時に、 く巡〉 または〈類〉で絞り数値を設定する 
ことびでさます。 


品 :画像サイズ選択 

<©> を押すと、背面表示パネルを見なびら、カード、画像サイズを変更 
することびでさます。カードを変更するとさは〈酱 I 〉を回します。画像サ 
イズを変更するときは〈類〉を回します。 

省： ワンタツチ記録画質切換 

この機能を割り当てたボタンを押すと、ここで設定した画像サイズに切り 
換えて撮影することびでさます。切り換え中は、背面表示パネルの画像サイ 
ズ、およびファインダー内の ES 、 晒の マークび点滅します。撮影び終了す 
ると切り換えび自動解除され、元の画像サイズに戻ります。 

*5 : 333ぺージの手順3で 〈INFO.〉 ボタンを押すと、切り換える画像サイズを設定す 
ることびでさます。 


^省 H : ワンタッチ記録画質切換（ホールド ） I 

この機能を割り当てたボタンを押すと、ここで設定した画像サイズに切り 
換えて撮影することびでさます。切り換え中は、背面表示パネルの画像サイ 
ズ、およびファインダー内の ES 、 晒の マークび点滅します。撮影を行って 
を、切り換えは自動解除されません。をう一度この機能を割り当てたボタン 
を押すと、元の画像サイズに戻ります。 

巧： 333ぺージの手順3で 〈INFO.〉 ボタンを巧すと、切り換える画像サイズを設定す 
ることびでさます。 
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冉.己：操作ボタンカスタマイズ 


Lm ： 記録機能とカード-フォルダ選択 

<©> を押すと、液晶モニターに [記録機能と力ード•フォルダ選択] 画面 
( p . l 14) び表示されます。 


马1扫：超高速連続撮影 

ドライブモードび〈马! iH 〉 に設定されているときに、 〈 AF - ON 〉 ボタンま 
たは〈*〉ボタンを押しなびらシャッターボタンを全押しすると、 〈 AF - ON 〉 
ボタンまたは〈乂〉ボタンを押している間、超高速連続撮影（最高約14コ 
マ/砂）をすることびでさます。 


[ f ：-： ピクチャースタイル選択] 

<©> を押すと、液晶モニターにピクチャースタイル選択画面 ( p . l 29) 
び表示されます。 

WB : ホワイトバランス選択 

<©> を押すと、ホワイトバランスを変更することびでさます。上面表示 
パネルまたは液晶モニターを見なびら設定します。 


[〇：絞り込み I 

絞り込みボタン、またはマルチフアンクシヨンボタン2を押すと、絞り込 
みび行われ、被写界深度を確認することびでさます （ P . 17日)。 

I (( A )): 手ブレ補正機能作動 I 

レンズの手ブレ補正機能スイッチび 〈 ON 〉 のとさに、この機能を割り当 
てたボタンを押すと、手ブレ補正機能び作動します。 
















冉.已：操作ボタンカスタマイズ 


[0-: ファインダー内水準器表示 I 

この機能を割り当てたボタンを押すと、ファインダー内にグ U ッドと、 AF 
フレームを利用した水準器び表示されます。 



MENU ： メニュー表示 I 

<©> を押すと、液晶モニターにメニューび表示されます。 


撮影機能の登録と呼出] 

撮影モード、 IS 日感度、測光モード、測距エ IJ ア選択モードなどの主要な 
撮影機能を任意に設定して、カメラに登録することびできます。 〈 AF - ON 〉 
ボタンまたは〈* *〉ボタンを押すと、押している間だけ、登録した撮影機 


能を呼び出して撮影することびでさます。 


*6 : 333ぺージの手順3で 〈 INFO .〉 ボタンを巧すと、 
登録する撮影機能の内容を設定することびでき 
ます。 〈類〉 または 〈巡!〉 を回して項目を選び、 
〈©〉で〈>/〉を付けます。項目名を選び〈©〉 
を巧すと、機能の内容を設定することびでさま 
す。すべての登録び完了したら、 〈 MENU 〉 ボタン 
を巧すと登録されます。 

なお、現在カメラに設定されている内容を登 
録するとさは、設定画面下にある[現在の設定 
内容を登録]を選び、〈類〉を回して登録内容を 
確認してから[適用]を選びます。 


HEII 能め g 径ヒ好出 


区] JIE モード 

Tv ■ 

シでツター法を 

H 化 

广 f か.;'— 

ィ 脚瞄 

AUTO 

a 化モード 

团 

没在の巧を巧宫ぞ登孩 

1 mrnmmm 
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冉.己：操作ボタンカスタマイズ 


■ス•：動画撮影開始設定時有効）_ 

[ LVO /*- 設赶び風励に設定されているときに、この機能を割り当て 
たボタンを押すと、すぐに動画撮影び始まります。をラー度押すと、動画撮 
影び終了します。 


C :カスタム撮影モードに切り換え 

撮影モードび 〈 C 1〉< C 2> < C 3> し：!外のときに、 〈 M - Fn 〉 ボタンを押す 
と、登録されているカスタム撮影モード （ P .35 日）に切り換えることびで 
きます。カスタム撮影モードび複数登録されているときは、 〈 M - Fn 〉 ボタン 
を押すごとに 「 C 1 一 C 2 一 C 3 一現在の撮影モード」の順に切り換わりま 
す。ただし、動画撮影時に 〈 M - Fn 〉 ボタンを押しても、カスタム撮影モー 
ドには切り換わりません（動画撮影び始まります)。 


画像の再生] 

<©> を押すと、画像を再生することびでさます。 

[3: 拡大/縮ル （ SET ボタン+典） I 

<©> を押すと、カードに記録されている画像を拡大表示することびでさ 
ます。操作ち法は2日3ページを参照してください。また、ライブビュー撮 
影、動画撮影時のライブモード、クイックモード、手動ピント合わせのとき 
に、映像を拡大表示することびでさます（口.2]2、 2] 6)。 

[ off ： 無効] 

ボタンに機能を割り当てないとさに設定します。 


■ 
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MENU 


マイメニューを登録ずる 


設定変更の頻度び高いメニュー機能とカスタム機能を選んで、マイメ 
ニュータブに目項目まで登録することびでさます。 



樹巧呂初 »R 


] ホワイトパ3ンス [ I'C 

MWB デー タ登扫 
W 轴正/议做足 
をを巧 

ピクモでースタイル 
レンズ光ホ g 正 


1[マイメニ ューの 設定]を選ぶ 

♦ [★] タブの [7 イメニューの設定] を選び、 

<©> を押します。 

2 [マイメニューへの登録]を選ぶ 

♦ [7 イメ ニユーへの 登録] を選び <©> をす甲 
します。 


3登録する 

参項目を選び〈©〉を押します。 

参確認画面で [0 K ] を選び、〈贷)〉を押す 
と登録されます。 

参6項目まで登録でさます。 

♦〈 MENU 〉 ボタンを押すと手順2の画面に 


戻ります。 


7 イメニューの設定にごいて 


参並べ替え 

登録した項目の並び順を変えることびでさます。 [並べ替え] を選び、並 
び順を変える項目を選んで〈贷)〉を押します。[令]び表示された状態 
で〈〇〉を回して並び順を変え、〈贷)〉を押します。 

参選択して削除/全項目削除 

登録した項目を削除することびでさます。 [選択して削除] を選ぶと]項 
目ずつ削除、 [全項目削除] を選ぶと登録内容びすべて削除されます。 

参マイメニューか5表示 

[する] に設定すると、メニュー画面を表示したときに [★] タブから 
表示されます。 
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MENU 


カゾラ設定の巧巧と読み込み ~ 


撮影モードやメニュー、カスタム機能など、現在カメラに設定されている 
内容を、カメラ設定ファイルとしてカードに保をすることびでさます。ファ 
イルの読み込みを行ラと、保をされている内容と同じ設定状態になります。 

別の EOS-ID X で読み込んで同じ設定状態にしたり、撮影シーンごとに 
最適な設定を保をして使い分けることびでさます。 


カメラ設定の巧巧 



あスタム棚の t ー ド ( Cl - Q } 
カゴラ巧をじ 
ちホ Ifffi 巧 
力;(ラシステム«巧 
フ7-么ウェア over . 100 



保存先 


ち^ラ投定 S カードに巧奋 


カゴラの没走内径を 
■ CAMSET かぶ〇■ヒして 
なをしまず 




[カメラ設定を力ードに保を•読込]を選ぶ 
♦ [ V 4] タブの[カメラ設定を力ードに保存- 

読込]を選び、〈©〉を押します。 


[カードに保を]を選ぶ 

参 <〇> を回して访ードに保を]を選び、 
<©> を押します。 

误行]を還ぶ 

参 <〇> を回して误行]を選び、〈©〉を 
押します。 

設定内容びカードに保をされ、手順2の 
画面に戻ります。 



参[ファイル名を変更]を選ぶと、ファイル名 
(8 文字)を任意に変更してから保をする 
ことびでさます。 

操作方法については、15目ページ『ファ 
イル名を変更する』を参照してくださ 
し、入力でさる文字数び異なりますび、 
文字入力の操作方法は同じです。 
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皿!皿カメラ設定の保存と読み込み 


巧をされる設定内容 

参撮影機能 

撮影モード+設定値、 IS 日感度、 AF モード、測距エ IJ ア選択モード、 
AF フレーム、測光モード、ドライブモード、露出補正量、スト□ボ調光 
補正量 

• メニュー機能 

[01]ホワイトバランス、 MW 目データ登録、 VVB 補正/ BKT 設定、色空 
間、ピクチャースタイル、レンズ光学補正（周辺光量補正、色収 
差補正)、多重露出（設定値） 

[03] 撮影画像の確認時間、電子音、カードなしレ IJ ーズ、外部スト □ 
ボ制御（スト□ボの発光） 

[〇已（動励] 

動画サイレント設定、動画撮影ボタン 
[ AF 引 AF フレーム 任意選択時の循環、測距時の AF フレーム 表示、 ファ 
インダー情報の照明、 つァイ ンダー内の AF 作動表示 
[囚 2] スライドシヨー、滋での画像送り 

[囚 3] 八イライト警告表示、 AF フレーム表示、再生時のグ U ッド、ヒス 
トグラム、動画再生カウント、拡大倍率設定（約） 

[ VI ]記録機能とカード•フォルダ選択（記録機能）、画像番号、ファ 
イル名の設定、縦位置画像回転表示 

[ V 2] オートパワーオフ、液晶の明るさ、 ファインダー#、 肛 I 因ボタ 
ンで表示する内容 

[ V 3] センサーク U- ニング（自動ク U- ニング)、 GPS 機器の設定（測位 
更新する時間の間隔、電子コンパス） 

[冉 .2] 撮影 モー ドの限定、測光 モー ドの限定、 マニュアル 露出時の測光 モー 
ド、シャッター速度の制御範囲の設定、絞り数値の制御範囲の設定 
[冉 .4] 露光中のファインダー内表示、バルブ撮影中の表示パネル照明、 
記録カードと画像サイズの設定 
[★] マイメニュー 
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HD カメラ設定の保存と読み込み 


下記のタブは、すべてのメニュー設定び保をされます。 

[02]、 [04 ( ライブビュー撮影)]、 [04 ( 動励]、 [ AF 1]、[ AF 2]、 
[ AF 3]、[ AF 4]、 [冉.1]、[冉.3]、[冉.引、[冉.目] 

カメラ設定の読み込み 

手順2で [力ードか5読込] を選ぶと、カードに記録されているカメラ設定 
ファイルび最大]日件表示されます。希望するファイルを選ぶと、読み込み 
び行われ、保をされている内容と同じ設定状態になります。 


0 •] 枚のカードに] 0件まで保存でさます。すでに] 0件保をされているとさは、 
上書さ保存するか、別のカードに交換するか、保存するカードを変更して< 
ださい。 

• E 0 S -1 DX じ(外で保存したカメラ設定ファイルをこのカメラで読み込むこ 
とはでさません。 
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c ： カスタム撮露モードの登録— 

撮影モードやメニュー、カスタム機能など、現在カメラに設定されている 
内容を、撮影モードの 〈 C 1〉< C 2> < C 3> にカスタム撮影モードとして登 
録することびでさます。 〈 C 2〉< C 3> を使用するとさは、 [冉 .2: 撮影 モー ドの 
限定] で設定してください ( p .323 )o 

1[カスタム撮影モード （ C 1- C 3)] を選ぶ 
• [ V 4] タブの [カスタム撮影モード （ C 1- C 3)] 

を選び、〈贷)〉を押します。 

2瞪録]を選ぶ 

参 <〇> を回して 憧録] を選び、〈©〉を 
押します。 

3登録する 

参 <〇> を回して登録するカスタム撮影 
モードを選び、 く@〉 を押します。 

参確認画面で [0 K ] を選び、〈贷)〉を押し 
ます。 

今カメラの設定内容 （ P .351) び撮影モー 
ド C * に登録されます。 


登録内容の自動更新 

< C 1> < C 2> < C 3> モードで撮影しているときに、設定変更した内容を反 
映して登録内容を自動更新することびでさます。自動更新するとさは、手順 
2で [登録内容の自動更新] を [する] に設定します。なお、自動更新される設 
定内容は、3已1、352ページを参照してください。 







カスタム撮霖モードの登録解除 

手順2で [登録解除] を選ぶと、登録前の初期設定に戻すことびでさます。 
操作方法は手順3と同じです。 
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c ： カスタム撮影モードの登録 


登録される設定内容 

参撮影機能 

撮影モード+設定値、 IS 日感度、 AF モード、測距エ IJ ア選択モード、 
AF フレーム、測光モード、ドライブモード、露出補正量、スト□ボ調光 
補正量 

参メニュー機能 

[01] ホワイトバランス、 MVVB データ登録、 VVB 補正/ BKT 設定、色空 
間、ピクチャースタイル、レンズ光学補正（周辺光量補正、色収 
差補正)、多重露出（設定値） 

[03] 撮影画像の確認時間、電子音、カードなしレ IJ ーズ、ミラーアッ 
プ撮影、外部スト□ボ制御 

[〇已（動励] 

動画記録カウント、動画再生カウント、動画サイレント設定、動 
画撮影ボタン 

[ AF 引 AF フレーム任意選択時の循環、測距時の AF フレーム表示、ファ 
インダー情報の照明、ファインダー内の AF 作動表示 
[囚 2] スライドシヨー、盤での画像送り 

[囚 3] 八イライト警告表示、 AF フレーム表示、再生時のグ U ッド、ヒス 
トグラム、動画再生カウント、拡大倍率設定（約） 

[ VI ] 画像番号、縦位置画像回転表示 

[ V 2] オートパワーオフ、液晶の明るさ、ファインダー#、肛 I 因ボタ 
ンで表示する内容 

[ V 3] セン サーク IJ 一ニ ング（自動 ク IJ 一ニ ング） 

[冉 .2] 測光モードの限定、マニュアル露出時の測光モード、シャッター 
速度の制御範囲の設定、絞り数値の制御範囲の設定 
[冉 .4] 露光中のファインダー内表示、バルブ撮影中の表示パネル照明、 
記録カードと画像サイズの設定 

下記のタブは、すべてのメニュー設定び保をされます。 

[02]、 [04 ( ライブビュー 撮影)]、 [04 ( 動励]、 [ AF 1]、[ AF 2]、 
[ AF 3]、[ AF 4]、 [冉 .1]、 [冉 .3]、 [冉 .5]、 [冉 .目] 


351 



c ： カスタム 撮影 モードの 登録 


^ • マイメニューの設定内容は、登録されません。 

• 撮影モードび < C 1> < C 2> < C 3> のときは、[>4: カメラ設定初期化] と[冉 .7: 
カスタム機能（じ Fn ) -括解除] は還択でさません。 

胃参撮影モードび 〈 C 1〉< C 2> < C 3> のとさわ、撮影機能やメニューなどの設定 
を変更することびでさます。 

• 上面表示パネルに 〈 C *〉 と一緒に表示される撮影モードは、登録されている 
撮影モードを表しています。 
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この章では、撮影の参考になるカメラの機能情報、システムア 
クセヴリーの紹介などを行っています。 


ケーブルプ□テクターの使い方 



■ 
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各撮露モードで設定でをる機能一覧~ 


•:自動設定〇:還択可能 a :還択不可/無効 


機能 

1ファインダー 撮影 

OLV 撮影 

動画撮影 

P 

Tv 

Av 

M 

BULB 

全記録画質の選択 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

(静止画） 

旧 0 感度 

自動設定/ ISO オート 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

手動設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

M 時 

ピクチャースタイル 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


オート 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

プリセット 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

マニュアル 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

色温度指定 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

WB 補正 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

WB-BKT 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

(静止画） 

オートライティングオプティマイザ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

為?正 

周辺光量補正 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

色収差補正 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

長秒時露光の ノイズ 低減 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


高感度撮影時の ノイズ 低減 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

高輝度側-階調優先 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

を重露出撮影 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


色空間 

sRGB 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

動画 参 
(静止画） 

Adobe RGB 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

(静止画） 

AF 

AF モード 

ワンシヨッ hAF 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

AF(H!a/AFiVAFH*i*2 

AI ヴーボ AF 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

測距エ U ア選択モード 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 麵時 


*1 :動画撮影中は AF 圍に切り換わります。 

*2 :動画撮影開始前のみ機能します。 

*3 : < M > モードでに0才ート時は、に0感度を固定することびできます。 
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各撮影モードで設定でをる機能一賣 


機能 

1ファインダー撮影 

OLV 撮影 

動画撮影 

P 

Tv 

Av 

M 

BULB 

AF 

AF フレーム選択 

自動 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

AF®] 時 

任意 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

AF 補助光 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


手動ピント合わせ （MF) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

AF カスタム設定ガイド 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



AF マイク □ 

アジヤストメント 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

4 麵 時 

測光方式 

評価測光 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

参 

AFV 時 

部分測光 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



スポット測光 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



中央部重点平均測光 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


参 

露出 

プ□グラムシフト 

〇 





〇 


AE □ックつ 

〇 

〇 

〇 



〇 

M 時外 

露出補正 

〇 

〇 

〇 



〇 

AEB 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 


被写界深度確認 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


ドライブ 

1 枚撮影 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

(静止画） 

高速連続撮影 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

低速連続撮影 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

が 0 (10 秒） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

0*2 

&2に秒） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

0*2 

け女：静音動作 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

(静止画） 

超高速連続撮影 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

(静止画） 

外部 
スト□ボ 

FE □ック 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



スト□ボ調光補正 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


機能設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



クイック設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 








システム回 



ST - E 2 ST - E 3 -RT 270 EX II 320 EX 430 EX II 600 EX - RT マクロ」ングライトマク□ツインライト 



*バッテ U - パック LP - E 4、 バッテ U - チャージャー LC - E 4 を使用することちでさます。 
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システム図 




GPS レシーパー GP-E1 
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INFO . ボタンの機能 



巧8ボタンで巧をする巧客 
Vた y ラ巧定の巧驾 
ィ淵お 

j #を！!巧の巧を K お 

\z~F<r = 挑 

1三，。…キでン t ル 


撮影準備状態で 〈 INFO .〉 ボタンを押すと、 
「カメラ設定の内容」と「水準器」 （ P .6])、 
「撮影機能の設定状態」 （ P .359) を表示す 
ることびでさます。 


[ V 2] タブの[肛 I 五!ボタンで表示する内容] 
で、 〈 INFO .〉 ボタンを押して表示する項目を 
選ぶことびでさます。 

• 使用する項目を選び、〈@)〉を押して 
〈 vO を付けます。 

参選択び終わったら [0 K ] を選び、〈@)〉 
を押します。 


151 参3項目すベての〈>/〉を外すことはできません。 

• [カメラ設定の内容] のサンプル画面は、どの言語でわ英語で表示されます。 

• [水準器] を表示しない設定にしてち、ライブビュー撮影時、動画撮影時は、 
〈 INFO .〉 ボタンを巧すと、水準器び表示されます。 


カメラ設定の内容 


AE マイク□アジヤストメント 
( P .32 已)- 

( P .144、 14已） 

色温度 （ P .143) 


喃本腮齡 〇,〇/±〇 

5200 □ sHGS - -1 , 

化+3 L 化+1巧な一2巧 

ち巧 6 R 先のノイブほ巧 OFF—' 

S 居な W 同の^イズ化な »1 

:?アイ ルち 日 E 巧- 

[UK 巧巧巧坟]をき容,I—— i - 

m 巧削] 7.72 施 凹巧の) 7. 如 
^ r-^X ホ12/の/巧 13:30- 


AF マイク □- 
アジヤストメント 
( P .102) 

転送失敗- 
画像あり* 

( P .36、 120)- 


L 


-(13.162) 

-FE マイク □ 

アジヤストメント 
( P .325) 

-( P .148) 
( P .147) 
k ( p . l 56) 

卜 P .36、120) 

^曰付/時刻 
( P .40) 

ーヴ7—タイム 
( P .41) 


^転送失敗画像びあるとさに表示されます。 
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INFO . ボタンの機能 


撮影機能の設定状態 


ホワイトバランス 
絞0数値一] 
ピクチャースタイル- 


AE □ック 

高輝度側-階調優先 
.露出レベル表示 
に0感度 


シャツター速度 
撮影モード 
スト□ボ調光補正 
AF モード 
クイック設定 マーク 



電池チェック 

ミラーアップ」 


露出レベル表示 
オートライティング 
オプティマイヴ 

合焦 マーク 


AF 作動表示 
■—撮影可能枚数 


測光モードー ■ 

を重露出一 
ドライブモードー 


操作ボタンカスタマイズ 
I — ホワイトバランス補正 
一残0撮影枚数（多重露出） 


参〈回〉ボタンを押すと、クイック設定を行うことびでさます （ P .51)。 

♦〈 MODE 〉< AF - DRIVE ) 〈图•四〉〈回〉〈じ〇〉〈因〉 〈 WB 〉 ボタンを押 
すと、液晶モニターに設定画面び表示され、〈酱 I 〉または〈類〉で設定 
を行うことびできます。 AF フレームは〈を〉で選択することもできます。 



B 1 「撮影機能の設定状態」の画面び表示された状態で電源を切ると、次に電源を入 
れたとさに同じ画面び表示されます。解除するとさは、 〈 INFO .〉 ボタンを巧して 
画面び表示されていない状態で電源を切ります。 
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MENU 


電池情巧を巧認ずる 


使用している電池の状態を画面で確認することびでさます。 



[バッテリー情報]を選ぶ 
♦ [ V 3] タブの [バッテリー情報] を選び、 
<©> を押します。 


バツテリー ffl 结 


柱巧 g お 

LP - E 4 N 

"ツ子卜贼！ 

9抽 

涵お回技 

25 

藥化度 

劣化なし ■■■ 




—使用している電池、または家庭用電源の型式び 
表示されます。 

-「電池チェック表示 ( P .39) とともに、残量び 
— I ] %単位で表示されます。 

—使用している電池で撮影した回数び表示され 
ます。充電を行ラと回数び U セツトされます 
( P .30)。 


電池の劣化状態び3段階で表示されます。 
III (緑）：劣化していません 
■ (緑）：かし劣化しています 


■ (ホ）；電池の買い換えをおすすめし 


ます 


W キヤノン純正のバッテ U —パック LP - E 4 N / LP - E 4 のご使用をおすすめします。 
純正品似外の電池を使用すると、カメラ本来の性能を発揮でさない恐れや、故障 
の原因になることびあります。 

胃 • 撮影回数は、静止画撮影を行った回数び表示されます（動画撮影は回数に含 
まれません)。 

• [次回の充電時にキヤリブレーシヨンをおずすめしまず] と表示されたとさは、 32 ペー 
ジを参照してください。 

• 何らかの原因で電池と通信でさないとさは、 [このバッテリーを使用しまずか？] と 
表示されますび、 [0 K ] を選ぶとそのまま撮影でさます。ただし、バッテリー 
情報の画面び表示されないことびあります。 
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家庭用電源を巧用ずる 

AC アダプターキット ACI <- E 4 (別売）を使うと、家庭用電源を使用し 
て、電池の残量を気にせずにカメラを使ラことびでさます。 



DC カプラーのプラグを接続する 

♦ DC カプラーのプラグを、 AC アダプター 
の DC 端テに接続します。 





電源コードを接続する 

参電源コードを図のよラに接続します。 

参使い終わったら、プラグをコンセントか 
ら抜いてください。 


DC カプラーを入れる 

参 DC カプラーを 奥までしっかりと入れ、 
着脱つまみを矢印の方向に回します。 


W 参 DC カプラーは防滴構造になっていないため、濡れないようにを意してくださ 
い。 

参電源スイッチを 〈 ON / LOCK 〉 にしたまま、電源コードや DC カプラーのプ 
ラグの抜さ差しを行わないで<ださい。 
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曰付/時計機能用電池を交換ずる— 

曰付/時計機能用電池（バックアップ電池）の電池寿命は約5年です。電 
源を入れたとさに、曰付/時刻び U セットされるようになったら、次の手順 
で新しい CR 2 日 25 IJ チウム電池に交換してください。 

曰付/時刻/エリアび初期化されますので、必ず再設定してください 

( P .4 日)。 





電源スイッチを 〈OFF〉 にする 
電池を取り出す 

参バックアップ電池は、電池室の上部に収 
納されています。 


ふたを取り外す 

• ル型のプラスドライバーを使用して、ね 
じをゆるめ、ふたを取り外します。 

♦ 取り外したふたとねじは、なくさないよ 
ラ注意してください。 



4 



6 


電池を取り出す 

参電池にテープなどを貼り付けて取り出 
します。 


新しい電池を入れる 

• (+) 側を上にして入れます。 

ふたを取り付ける 


W 日付/時計機能用電池は、必ず CR 202已リチウム電池を使用してください。 
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ゾニュー機能一覧 


ファインダー撮影/ライブビユー撮影時 

〇:撮影1(ホ） 参照頁 


ホワイ ト バランス 

四の D/ 米/米/雜 / ち/ 

(] 〜已 ） /ra (約2已〇〇〜] 000 0) / PC - 
] 〜已 

137 

MWB データ 登録 

ホワイトバランスデータの手動登録 

138 

WB 補正/ BKT 設定 

W 巨補正：目/ A / M / G 寄り各色9段 

WB-BKT :目/ A 、 M / G 方向]段ステップ±3 
段 

144 
]4已 

色空間 

sRG 巨 / Adobe RGB 

162 

ピクチャースタイル 

區空!オート/區到スタンダード/區到ポート 
レート/區 ID 風景/医到ニュートラル/巨10 
忠実設定/医1モノク □ /區 m ユーヴー設定 
]〜3 

129 

\ 

136 

レンズ光学補正 

周适光量補正：する/しない 
色収差補正：する/しない 

] 已] 

多重露出 

多重露出撮影/多重露出制御/重ねる枚数/ 
撮影画像の保を/を重露出撮影の継続 

180 


動画撮影時は、[多重露出]は還択でさません（グレー表示になります)。 


■ 
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メニュー機能一覧 


CM :撮影2啸） 参照頁 


JPEG 画質 

し M1、 M2、 S の画質（圧縮）を設定 

123 

画像サイズ 

Mi/S m 

118 

L/M1/M2/S 

に0感度に関ずる設定 

ISO 感度設定/に日感度設定範囲/旧0オート 
の範囲/に日オート低速限界 

124 

1 

128 

オートライティング 
オプティマイザ 

しない/弱め/標準/強め 

146 

マニュアル露出時は OFF 

長秒時露光のノイズ低減 

しない/自動/する 

148 

高感度撮影時のノイズお 
減 

標準/弱め/強め/しない 

147 

高輝度側-階調優先 

しない/する 

]已0 


む 撮影3嫌) 


撮影画像の確認時間 

切/2秒/4秒/8秒/ホールド 

已7 

電子音 

入/切 

- 

力ードなしレリーズ 

する/しない 

36 

ミラーアップ撮影 

しない/する/する（日田でミラーダウン） 

187 

ダストデリートデータ取 
得 

付属ソフトウエアで3三消し処理を行ラため 
のデータを取得 

29已 

が部スト□ボ制御 

スト□ボの発光/ E-TTL II 調光方式/ Av モー 
ド時のスト□ボ同調速度/スト□ボ機能設定 
/スト□ボ機能設定初期化/スト□ボカスタ 
ム機能設定/スト□ボカスタム機能一括解除 

193 


Bl [02: 画像サイズ] で表示される内容は、 [>1 : 記録機能と力ード•フォルダ選択] の 間 
録機能] ( P .114) の設定により変わります。 [振り分け] に設定されているときは、 
カードごと画像サイズを設定します。 
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メニュー機能一覽 


む ..撮影4廊） 


参照頁 

LVO /« 設定 

しない/静止画/動画 

200 

AF モード 

ライブモード/ V ライブモード/クイック 
モード 

209 

グリッド 

表示しない/9分割# /24分割稱/9分割 
+対角お^ 

206 

露出 Simulation 

する/固絞り込み中/しない 

207 

LV 詩音撮影 

モード]/モード2/しない 

208 

測光タイマー 

4秒/16秒/3日秒/1分/10分/30分 

208 

AF : AF 1 (飘 

Case 1 

ミ凡用性の高い基本的な設定 

83 

Case 2 

障害物び入るとさや、被写体び AF フレーム か 
ら外れやすいとさ 

83 

Case 3 

急に現れた被写体に素早< ピントを合わせた 
いとさ 

84 

Case 4 

被写体び急加速/急減速するとさ 

84 

Case 己 

被写体の上下左ちの動さび大さいとさ （1 点 

A 刊寺無効） 

8 已 

Case 6 

被写体の速度変化と上下左ちの動さび大さい 
とさ （1 点 A 刊寺無効） 

86 


AF : AF 2 ( 紫) 


AI ヴーボ AF 1 コマ 目 レ 
リーズ 

レ U —ズ優先/バランス重視/ピント優先 

91 

ヴーボ AF 連続撮影中の 
レリーズ 

撮影速度優先/バランス重視/ピント優先 

92 


■ 
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メニュー機能一覧 


AF : AF 3 ( 紫） 参照頁 


USM レンズ電子式手動 
フォー カス 

ワンショット AF 作動後-可能/ワンショット 
AF 作動後-不可/ AF 時すベて不可 

93 

AF 補助光の投光 

する/しない/ホ外光方式の補助光のみ投光 

94 

ワンシヨット AF 時のレ 
リーズ 

レ U —ズ優先/ピント優先 

94 


AF : AF 4 ( 黙 


自動選択 ： EOS iTR AF 

する/しない 

9已 

AF 測距不能時のレンズ 
動作 

サーチ駆動する/サーチ駆動しない 

96 

任意選択可能な AF フ 
レーム 

61点/ク□ス測距点のみ/1已点/9点 

96 

測距エリア選択モードの 
限定 

スポット1点 AF (任意選択）/ I 点 AF (任意 
選択）/領域拡大 AF (任意選択。弓。）/領域す広 
大 AF (任意選択周囲）/ゾーン AF (ゾーン 
任意選択）/目1点自動選択 AF 

97 

測距エリア選択モードの 
切換 

回^1\/1-ド〇ボタン/回ーメイン電テダイヤル 

98 

縦位置/横位置の AF フ 
レーム設定 

同じ/別々に設定 

98 
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AF : AF 已 （紫） 参照頁 


AF フレーム任意選択時 
の循環 

しない（端で突さ当たり）/する 

99 

測距時① AF フレーム表 
お 

選択 AF フレーム（常時表示）/全 AF フレー 
ム（常時表示）/選択フレーム（測距前/合焦 
時）/選択 AF フレーム（合焦時表示）/表示 
しない 

100 

ファインダー情報の照明 

自動/する/しない 

101 

ファインダー内の AF 作 
動表示 

視野内に表示/視野外に表示 

101 

AF マイク □ 

アジヤストメント 

しない/全レンズー律調整/レンズごとに調 
整 

102 


囚：再生1清) 


画像プ□テクト 

画像の保護 

273 

画像回転 

画像の縦横回転 

2已已 

画像消去 

画像の消去 

280 

E 口刷指定 

印刷する画像を指定 ( DP 0 F ) 

309 

画像 コピー 

力ード間の画像コピー 

277 


囚：再生2清) 


RAW 現像 

n で撮影した画像を現像 

286 

リサイズ 

画素数を少な<処理 

291 

レー テイング 

[ OFF ] /[*]/[★*]/「★*★]/[;;]/[:*:] 

2已6 

スライドシヨー 

再生内容/再生間隔 / U ピートを設定して自 
動再生 

266 

画像転送 

パソコンや FTP サーバーに送信する画像を指 
定 

313 

巡!での画像送り 

1枚/1日枚/10日枚/撮影日/フオルダ/ 
動画/静止画/レーテイング 

2已2 
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囚：再生3清） 参照頁 


八イライト警告表示 

しない/する 

249 

AF フレーム 表示 

しない/する 

249 

再生時のグリッド 

表示しない/9分割# /24分割稱/9分割 
+対角お^ 

247 

ヒストグラム 

輝度 / RGB 

2已〇 

動画再生カウント* 

記録時間/タイムコード 

240 

拡大倍率設定（約） 

] 倍な広大なし）/2倍（中央から）/4倍 
(中央から）/8倍（中央から）/10倍（中 
央から）/等倍（任意選択合焦点から）/前 
回と同じ倍率（中央から） 

2已4 

HDMI 機器制御 

切/入 

270 


* [〇 己 （動画)]タブの [タイムコード] の[動画 再生カウント] と設定び連動します。 
^^:機能設定！（黄） 


記録機能と力ード- 
フォルダ選択 

[記録機能]標準/カード自動切り換え/振り 
分け/同一書さ込み 
間録•再纪[再纪の/四 
[フォルダ]フォルダの作成と選択 

114 

116 
]已4 

画像番号 

通し番号/オート U セット/強制リセット 

]已8 

ファイル名の設定 

カメラ固有設定/ユーヴー設定1/ 

ユーヴー設定2 

]已6 

縦位置画像回転表示 

する〇国/する国/しない 

283 

カード初期化 

記録内容を初期化して消去 

已已 
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メニュー機能一覧 


V :機能設定2 (黄） 参照頁 


オートパワーオフ 

1 分/2分/4分/8分/1曰分/30分/ 

しない 

已7 

液晶の明るさ 

7段階の明るさ調整 

282 

曰付/時刻/エ U ァ 

曰付（年/月/曰）/時刻（時/分/秒）/ 

ヴ7—タイム/王 U ア 

40 

言語顔 

表示言語を選択 

42 

ファインダー# 

表 TJX しない/表 7 J \ する 

61 

阻!因ボタンで表示ずる 
内容 

カメラ設定の内容/水準器/撮影機能の設定 
状態 

3已8 


V :機能設定3 (黄) 


ビデオ出力方式 

NTSC/PAL 

233 

272 

バッテリー情報 

電源/残容量/撮影回数/劣化度 

360 

セン サーク IJ 一ニ ング 

自動ク U —ニング：する/しない 

294 

今すぐク U —ニング 

手作業でク U —ニング 

297 

通信機器の設定 

有線 LAKT 、 および WFT - E 6 (別売）に 
よる無線 LAN の設定 

巧麵 

GPS 機器の設定 

GPS レシーパ'- GP - E 1 / GP - E 2 ( 別 
売）装着時に設定可能 

- 


W GPS 機器やワイヤレスファイルトランスミッターを使用するときは、使用可能な 
国や地域を確認の上、法令等の規制にしたびって<ださい。 


■ 
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メニュー機能一覽 


V :機能設定4 (黄） 


参照頁 

カメラ設定をカードに保 
巧•読込 

カメラの設定状態をカードに保存-読み込み 

347 

カスタム撮影モード 
に 1-C3) 

撮影モードの C1、C2、C3 に現在のカメラ設 
定を登録 

3已〇 

カメラ設定初期化 

カメラの設定を初期状態にする 

已8 

著作権情報 

著作権情報の表示/作成者名入力/ 

著作権者名入力/著作権情報の消去 

160 

カメラシステム情報 

シ U アル番号/ファームウェア/ 

レ U —ズ回数/エラー-ミ主意の履歴確認 

38已 

ファームウてア over. 

ファームウェア変更時に選択 

- 

冉 . ：カスタム機能け登） 

C.Fnl :露出 


320 

C.Fn2 :露出 


323 

C.Fn3 :ドライブ 

カメラの機能を細かく設定 

326 

C.Fn4 :表示-操作 

327 

C.Fn 日：操作 


329 

C.Fn 巨：その他 


331 

C.Fn7 :解除 

カスタム機能をすべて解除 

319 

★:マイメニユ ー （ 緑） 

マイメニューの設定 

よく使ラメニュー機能やカスタム機能を登録 

346 
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メニュー機能一覽 


動画撮影時 

む 撮影 4 (動励 嫌） 参照頁 


LVO /« 設定 

しない/静止画/動画 

220 

AF モード 

ライブモード/ V ライブモード/クイック 
モード 

241 

グリッド 

表示しない/9分割# /24分割稱/9分割 
+対角お^ 

241 

動画記録サイズ 

1920 X 1080 (位 〇/ 屈/圆）（画/画） 

1 280 X 720 (協/厨）（區3/画） 
640 X 480 (回 〇/ 屈）（画） 

233 

録音 

録音：才ート/マニュアル/しない 

236 

録音レベル 

ウィンドカット：切/入 

LV 詩音撮影 

モード]/モード2/しない 

242 

測光タイマー 

4秒/16秒/3日秒/1分/1日分/30分 

242 


む 撮影 5 (動励嫌) 


タイムコード 

カウン ト アップ/スター ト 時間設定/ 

動画記録カウン ト /動画再生カウン ト*/ 

ド□ップフレーム 

239 

動画サイレント設定 

包有効/な無効 

238 

動画撮影ボタン 

皿/み/皿 

242 


[囚 3] タブの[動画再生カウント]と設定び連動します。 


■ 
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巧障かな？とおった 5 

「カメラび故障したのかな？」と思ったら、下記の例を参考にしてカメラ 
をチェックしてください。なお、チェックしても状態び改善しないときは、 
別紙の修理受付窓□にご相談ください。 


電源関連 


電池が充電できない 

参キヤノン純正のバッテ IJ - パック LP - E 4 N / LP - E 4 を使用してくださ 
い。 

充電器の 〈CAL/CHARGE〉 ランプびホ色に点滅した/巧電状態ラン 
プび1つも点なしない/充電状態ランプ3つ全部び点滅した 

• 32、33ページを参照してください。なお、バッテ IJ - チャージャー 
LC - E 4 とバッテ IJ ーパック LP - E 4 N の組み合わせで、充電時に充電状 
態ランプ（緑色）3つ全部び点滅したとさは、充電器で電池の劣化度 
を確認してください （ P .31)。 

-充電状態ランプび点なするとさは、そのまま使用することびでさま 
すび、劣化度によっては電池の買い替えをおすすめします。 

•充電状態ランプび点なしないとさは、電池び故障しています。電池 
を充電器から取り外し、お買い上げになった販売店、または修理受 
付窓□にご相談ください。 

電源スイッチを 〈ON〉 にしてもカメラび作動しない 

参電池びカメラにさちんと入っているか確認してください （ P .34)。 

参カードス□ットカバーび閉じているか確認してください （ P .3 己)。 

参電池を充電して<ださい （ P .3 日)。 

電源スイッチを 〈OFF〉 にしてもアクセスランプび点滅する 

参カードへの画像記録中に電源を切ると、アクセスランプび数秒間 
点な/点滅します。画像記録び終了すると、自動的に電源び切れます。 
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故障かな？と思ったら 


電池の消耗び早い 

参フル充電した電池を使用してください （ P . 3日)。 

• 電池の性能び劣化している可能性びあります。 [>3:バッテリー情報] で 
電池の劣化状態を確認してください （ P .3 目日)。劣化している場合は、 
新しい電池をお買い求めください。 

参似下の操作を行うと、撮影可能枚数びかなくなります。 

. シャッターボタン半押しの状態を長く続ける 
- AF のみを行って撮影しない操作を頻繁に行ラ 
-レンズの手ブレ補正機能を使う 
-液晶モニターを頻繁に使用する 
-ライブビュー撮影や動画撮影を長時間行ラ 

電源び勝手に切れる 

参オートパワーオフ機能び働いています。自動的に電源び切れないよう 
にしたいとさは、 [^^2:才ートパワーオフ] を [しない] にしてください 
( P . 已7)。 

参1>2: 才ートパワーオフ] を [しない] に設定していてを、カメラを3日分 
放置すると、節電のため液晶モニターの表示び消えます（カメラの電 
源は切れません)。 


撮影関連 


レンズび装着できない 

参 EF-S レンズは使用でさません （ P .43)。 


ファインダーび暗い 

参充電した電池をカメラに入れて<ださい （ P .34)。 


■ 
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故障かな？と思ったら 


撮影-記録びできない 

参カードび正しくセットされているか確認してください （ P .3 己)。 

参カードの空さ容量びない場合は、空さ容量のあるカードに交換する 
か、不要な画像を消去してください （ P .35、 28日)。 

参ワンショット AF でピントを合わせたとさに、ファインダー内の合焦 
マーク〈•〉び点滅するとさは撮影でさません。をう一度シャッター 
ボタンを半押ししてピントを合わせなおすか、手動でピントを合わせ 
てください （ P .46、 109)。 


カードび使えない 

参カードのトラブルに関するメッセージび表示されたときは、37、388 
ページを参照してください。 


カードを他のカメラに入れるとエラーになる 

参容量び 128 G 目を超える力ードは exFAT 形式で フォー マットされる 
ため、このカメラで初期化した] 28 G 目を超えるカードを他のカメラ 
に入れると、エラーび表示され使用でさないことびあります。 

画像びボケて写っている 

参レンズの フォー カスモードスイッチを 〈 AF 〉 にしてください ( p .43 )o 

参手ブレを起こさないように、シャッターボタンを静かに押してくださ 
い （ P .45、 46)。 

参手ブレ補正機能を搭載したレンズは、手ブレ補正スイッチを 〈 ON 〉 
にして撮影してください。 

参暗い場所では、シャッター速度び遅くなることびあります。シャッ 
ター速度を速くする （ P .167)、 IS 日感度を上げる （ P .124)、 スト □ 
ボを使用する （ P .189)、 兰脚を使用するなどの方法で撮影してくだ 
さい。 
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故障かな？と思ったら 


AF フ レー ム（測距点）び少ない 

参 使用するレンズにより、使用可能な測距点の数や測距パターンび異な 
り、 A 〜 H の8グループに分類されます。使用するレンズびどのグルー 
プに属しているか確認してください。なお、 F 〜 H グループのレンズを 
使用したとさは、測距点びかなくなります ( p .76 )o 

AF フレームび点滅している 

• 〈回〉 ボタンを押したときに点滅している AF フレームは、ク□ス測距 
びでさない横線検出のみに対応した測距点を表しています。点なして 
いる AF フレームびク□ス測距点です （ P .71 )。 

参 登録した位置の AF フレームび点滅しています （ P .338)。 

ピントを固定したまま構図を変えて撮影できない 

参 AF モードをワンショット AF にしてくださし、 AI サーボ AF のとさは、 
フオーカス□ック撮影はでさません （ P .67)。 

連続撮影速度び遅<なる 

参 IS 日感度に関わる設定び似下の条件のときは、〈马！ jH 〉 設定時の連続撮 
影速度び最高約1日コマ/秒になります。 

- IS 日32日日日似上に手動設定したとさ 

- [旧0才ートの節囲] の 让限値] を [51200] に設定し 、 IS 日 才ートの 
感度び IS 日 32 日日日 似上に自動設定されたと さ 
-[冉 .1 :セイフティシフト] を [旧0感度] に言ミ定し、セイフティシフトび 
行われて IS 日 32 日日日 似上に自動設定されたと さ 
ただし、 カメラ 内部の温度び低温状態のと さは、 IS 日 2 日日日日 似上に 
手動/自動設定されると、〈马! iH 〉 設定時の連続撮影速度び最高約]日 
コマ/秒になります。 

• IS 日感度やシャッター速度、絞り数値、被写体条件、明るさ、レンズ 
の種類などにより、連続撮影速度び低下することびあります。 

参坦動選択 ： EOS iTR A 円を [する] に設定して （ P .95)、 暗い場所で撮 
影を行ラと、連続撮影速度び低下します。 
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故障かな？と思ったら 


連続撮影可能枚数び少な くなる 

参芝生など細かいパターンの被写体を撮影すると、]枚あたりのフアイ 
ルサイズび大さくなり、実際に連続撮影でさる枚数び、 ] 20ページに 
目安として示した連続撮影可能枚数よりかなくなることびあります。 

IS 01 00に設定できない/拡張旧0感度び選択できない 

参 [ 02 : 高輝度側•階調優妃び[する]に設定されているときは、 IS 日 
感度の設定範囲び IS 日2日日〜已12日日（動画撮影時は2已目日日）にな 
ります。 [ISO 感度設定節囲]で設定範囲を拡張してを、拡張感度 
(し H，H1，H2) は選択できません。 [ 02 : 高輝度側.階調優妃を[しな 
し、]に設定すると、に日1日日/12已 /I 目日び設定できるようになりま 
す （P.1 己0)。 


オートライティングオプティマイザび設定でをない 

参 [ 02 : 高輝度側.階調優先]び[する]に設定されているときは、才ート 
ライティングオプティマイヴは設定でさません。 [02 :高輝度側•階調 
優先]を[しない]に設定すると、オートライティングオプティマイヴ 
び設定でさるようになります （P.15 日)。 

露出を暗めに補正したのに、明るく撮影される 

参 [ 02 : 才ートライティングオプティ7イザ]を[しない]に言ミ定してくださ 
し、[標準/弱め/強め]に設定されているときは、露出補正、スト□ボ調 
光補正で露出を暗めに補正してを、明るく撮影されることびあります 
(P.146)。 


多重露出撮影時にライブビュー映像や撮影画像び表示されない 

参[連続撮影優先]設定時は、撮影途中に「ライブビュー表示」「撮影直後 
の画像確認」「画像再生」はでさません （P. 18日)。 

多重露出画像び 旺皿 で撮影され る 

•画像サイズび M 旺皿、 SM1 のとさは、多重露出画像は旺皿で記録さ 
れます （P. 18目)。 
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故障かな？と思ったら 


〈 Av > モードでスト □ ボ撮影すると、シャッター速度び遅くなる 

参夜景などを背景にした暗い場所で撮影すると、を被写体を背景を適正 
露出となるように、自動的にシャッター速度び遅くなります（ス□一 
シンク□撮影）。シャッター速度び遅くならないようにするときは、 

[ 03 : が部スト□ボ制御] の [ Av モード時のスト□ボ同調速度] を、 [1/250- 
1/目〇秒自動] または [1/2 已〇砂固定] に設定してください （P.194)。 

ストロボび発光しない 

参カメラにスト□ボ（またはシンク□コード）びしっかり取り付けられ 
ているかどうか確認してください。 

参ミ凡用スト□ボを使用してライブビュー撮影を行ラとさは、 [04 丄 V 静 
音撮影] を [しない] に設定してください （P.2 日8)。 

ストロボびいつちフル発光する 

参 EX シ IJ ーズスピードライト似外のスト□ボを使用すると、常時フル発 
光します （P.191)。 

•スト□ボカスタム機能の [調光方式] び [TTL (自動調光)] に設定されて 
いると、常時フル発光します （P.198)。 

スト□ボ調光補正びでさない 

参スト□ボ側で調光補正量び設定されているとさは、カメラで補正量を 
設定することはでさません。スト□ボ側の設定を解除（ゼ□に設定） 
すると、カメラで設定でさるようになります。 


< Av > モードで八イスピードシンク□びでをない 

♦ [ 03 : が部スト□ボ制御] の [ Av モード時のスト□ボ同調速度] を [自動] に 
設定してください （P.194)。 



故障かな？と思ったら 


ライブビュー撮影でシャッター音び2回する 

参スト□ボ撮影時は、 ] 回の撮影でシャッター音び 2 回します （ P .2 日 2)。 

ライブビュー撮影と動画撮影時に、白い励とホい励び表示される 

参カメラ内部の温度び上昇していることを示しています。白い 〈励〉 び 
表示されたとさは、静止画の画質び低下することびあります。ホい 
〈励〉 び表示されたとさは、をうすぐライブビュー撮影、または動画 
撮影び自動的に終了することを示しています （ P .217、 243)。 

動画撮影び勝手に終了する 

♦ 書さ込み速度び遅いカードを使用すると、動画撮影び自動的に終了す 
ることびあります。圧縮形式び 「 IPB 」 のとさは、実際の書さ込み/読 
み取り速度び1日 MB / 砂似上、 「 ALL-I ( l - only )」 のときは実際の書き 
込み/読み取り速度び3日 MB / 砂し U 上のカードを使用してください。な 
お、速度については、力ードメーカーのホームぺージなどで確認して 
ください ( p .219 )o 

参動画撮影を開始してから29分59秒経過すると、動画撮影び自動的に 
終了します。 


動画撮影時に旧0感度び設定でさない 

♦ 撮影モードび 〈 P / Tv / Av / BULB 〉 のときは、 ISO 感度び自動設定さ 
れます。 〈 M 〉 モードのとさは、 IS 日感度を任意に設定することびで 
さます （ P .226)。 

動画撮影日寺に ISO 32000/40000/己1200む X 設定でさなし、 

♦ [02: 旧0感度に関する設定] の [旧〇感度設定節囲] の 让限値] を 

[已1200 / H ] 政上に設定すると、手動設定範囲の上限び拡張され、 
IS 032000/40000/51 200 び言受定でさるよラにな 0 ます。ただ 
し、動画撮影時の IS 日 32 日日日/ 4 日日日日/ 5] 2 日日は、ノイズたく多し^こ 
とびあるため拡張に日感度になります （「 H 」 表示)。 
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故障かな？と思ったら 


動画撮影にすると、手動設定した旧0感度び変わる 

• [ISO 感度設定節囲] の 让限値: 已 120 0] 設定時に、 IS 日 32 日日日/ 4 日日日日/ 
已12 日日に 設定した状態で動画撮影にすると 、 IS 日 2己 目日日に 切り換わ 
ります（動画マニュアル露出撮影時）。静止画撮影にしてを、元の感 
度には戻りません。 

• L (50) 設定時に動画撮影にすると、 IS 日感度び ISO 1日日に切り換わ 
ります（動画マニュアル露出撮影時）。静止画撮影にしてを、元の感 
度(しはおりません。 

動画撮影時に露出び変化する 

参動画撮影中にシャッター速度や絞り数値の変更を行うと、露出変化び 
記録されることびあります。 

参開放絞り数値び変化するレンズ、変化しないレンズに関わらず、動画 
撮影中にズーム操作を行ラと、露出変化び記録されることびありま 
す。 


動画撮影時に被写体びゆびむ 

参動画撮影中にカメラを素早く左ちに動かしたり（高速パンニング)、動 
さのある被写体を撮影すると、像びゆびんで写ることびあります。 

動画撮影時に画面びち5つく/横稿び写る 

参堂光なや LED 電球などの光源下で動画撮影を行ラと、画面のちらつさ 
や、横搞（ノイズ）や露出ムラび記録されることびあります。また、 
露出（明るさ）や色あいの変化び記録されることびあります。なお、 
< M > モードのとさは、シャッター速度を遅くすると、この現象び緩 
和されることびあります。 


■ 
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故障かな？と思ったら 


動画撮影中に静止画を撮影すると、動画撮影び終了する 

参動画撮影中に静止画を撮影するとさは、 UDMA 転送に対応した CF 
カードの使用をおすすめします。 

参静止画の画像サイズをルさくしたり、連続撮影する枚数を少なくする 
と、改善することびあります。 

タイムコードびずれる 

参動画撮影中に静止画を撮影すると、実時間とタイムコードに差び生じ 
ます。タイムコードを利用して動画編集を行ラとさは、動画撮影中に 
静止画撮影を行わないことをおすすめします。 


操作関連 


〈盗0 <〇>〈獲> で設定を変更できない 

参電源スイッチを 〈 ON 〉 の位置にしてください （ P .38)。 

参[冉 .已： 7 ルチ電子□ック] の設定内容を確認してください （ P .329)。 

縦位置の〈巡0〈獲〉やボタンび操作できない 

参縦位置操作スイッチを 〈 ON 〉 にしてください ( p .49 )o 


操作部材の機能び入れ換わつている 

参[冉.已:操作ボタンカスタ 7 イスの 設定内容を確認してください （ P .333)。 


表示関連 


ファイル名の巧頭文字びアンダーバー（し!）になる 

参色空間を sRG 巨に設定してくださし、 Adobe RG 巨に設定されている 
ときは、先頭文字びアンターバーになります （ P .162)。 
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故障かな？と思ったら 


ファイル名の4文字目び変化する 

参:ファイル名の設定] で、カメラ固有のファイル名、またはユーヴー 
設定]に登録したファイル名を選択してください （ P .1 已6)。 


画像番号び0001か5始ま5ない 

参画像び記録されているカードを使用すると、撮影した画像の番号び 
日日日]から始まらないことびあります （ P .1 已8)。 

撮影年月日/時刻び正しく表示されない 

参曰付/時刻び正しく設定されているか確認してください （ P .4 日)。 

参エ U ア、サマータイムの設定を確認してください （ P .41)。 

画像に曰付/時刻び写し込まれない 

• 撮影した画像に曰付/時刻は写し込まれません。画像データに撮影情 
報として記録されます。写真を印刷するとさに、その情報を利用し 
て用紙に曰付/時刻を入れることびできます （ P .4 日、3日己)。 

[片片#]び表示される 

参カードに記録されている画像数び、カメラで表示でさるが数を超える 
と [###] と表示されます （ P .257)。 


フアインター内の AF フレームの表示速度び遅い 


参低温下では、 AF フレーム 表示装置（液晶）の特性上、表示速度び遅く 
なります。常温に戻れば表示速度び速くなります。 

液晶モニターの表示•画像び不鮮明になる 

• 液晶モニターびミちれているとさは、やわらかい布などでふいてくださ 
い。 

参低温下、または高温下では、液晶の特性上、表示反応び遅くなったり、 
表示び黒くなったりすることびありますび、常温に戻れば正常に表示 
されるよラになります。 


381 



故障かな？と思ったら 


再生関連 


画像の一部び黒<点滅する 

参 [囚3:ハイライト 警告 表示] び [する] に設定されています （ P .249)。 

画像にホい枠び表示される 

参 [囚3: AF フレーム表示] び [する] に設定されています （ P .249)。 

画像を消去でをない 

参プ□テクトびかかっている画像は消去でさません （ P .273)。 

音声メモを再生でをない 

♦ [冉.已 ： 〇-/をボタンの機能] を [音声メモ再生（長押しで記録)] に設定してく 
ださい （ P .33 日)。 

動画び再生でをない 

参パソコンで編集した動画は、カメラで再生でさません。 

動画を再生すると操作音や作動音びする 

参動画撮影中にダイヤル操作やレンズ操作を行ラと、その操作音を録音 
されます。市販の外部マイクの使用をおすすめします ( p .237 )o 

動画び一瞬止まって見える 

参自動露出撮影時に、大さな露出変化び生じると、明るさび安定するま 
での一瞬の間、記録を止める仕様になっています。このようなときは、 
< M > モードで撮影してください （ P .22 己)。 
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故障かな？と思ったら 


テレビに画像び表示されない 

参 付属のステレオ AV ケーブルを使用してください （ P .272)。 

• ステレオ AV ケーブル、または HDMI ケーブルのプラグび根元までしっ 
かりと差し込まれているか確認してください （ P .2 目9、 272)。 

• ビデオ出力ち式 ( NTSC / PAL ) をテレビと同じ方式に設定してくだ 
さい ( p .272 )o 

動画ファイルび複数作成される 

•] 回の撮影でファイルサイズび 4 G 目を超えるときは、動画ファイルび 
複数作成されます （ P .234)。 

カードリーダーでカードを認識でをない 

参容量び] 28 G 目を超える力ードをこのカメラで初期化すると 、 exFAT 
形式でフオーマツトされるため、カード U —ダーやパソコンの日 S の 
種類により、カードび正しく認識されないことびあります。そのとさ 
は、カメラとパソコンを付属のインターフェースケーブルで接続し、 
付属ソフトウェアの EOS U 川 ity を使って画像を取り込んでください 
( P .41 日)。 

RAW 画像び現像できない 

• M 旺皿、 S 旺皿画像はカメラで現像処理を行ラことはでさません。付 
属ソフトウェアの Di 旨け al Photo Professional で現像処理を行って 
ください （ P .41 日)。 

画像をリサイズでをない 


参 JPEG の S ( Small ) と旺皿 /M 旺皿 /S 旺皿画働ま、カメラで U サイズ 
処理を行ラことはでさません （ P .291)。 


■ 
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故障かな？と思ったら 


センサークリーニング関連 


センサークリーニング中にシャッター音びする 

参 [今すぐクリーニング を選んだとさは、シャッターの作動音びしま 
すび、撮影は行われません （ P .294)。 

撮像素子の自動清掃び行われない 

参電源スイッチの 〈 ON 〉〈 OFF 〉 を短い時間で繰り返すと、び 
表示されないことびあります （ P .38)。 


印刷関連 


印刷効果の項目び説明書より少ない 

参表示される内容は、プ U ンターの機種により異なります。本書ではす 
ベての項目を記載しています ( p .304 )o 


画像お送関連 


パソコンに画像び転送できない 

参付属のソフトウエア (EOS D に ITAL Solution Disk / CD-R 日 M ) を 
パソコンにインス!ルしてください ( p .41 Do 
参 EOS U 川 ity の先頭画面び表示されていることを確認してください。 
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MENU 


カゾラシステム情ま民 


カメラのシ U アル番号、ファームウェアのバージョン、レ IJ ーズ回数を画 
面で確認することびでさます。また、過去に発生したエラーや注意の履歴を 
確認することをでさます。 

この機能でカメラのが態を確認して、必要に応じて別紙の修理受付窓□で 
メンテナンスを行ラことで、不具合の発生を低減することびでさます。 



1力わシステムな巧 1 


シリの1^0， 

1000000 WOOD 

スアームウ; l 7 

Vef . 1.0.0 

レ U — ス回反 

1柳肌 

1111^方ブラ巧曲31田 

gnjin 。 


[カメラシステム 情報] を 選ぶ 
♦ [ V 4] タブの [カメラシステム情報] を選 

び、〈©〉を押します。 


内容を確認する 

参シ U アル番号、ファームウェア、レ IJ 一 
ズ回数を確認することびでさます。 


エラーやま意の履歴を確認ずる 

過去に発生したエラーやを意の履歴や、発生時に使用していたレンズ、ス 
卜□ボ使用有無、使用電池を確認することびでさます。 


力巧桶 Ois 

12/02/28 12:10 •Caution 

■1W の / の 11:10 •Cautktn 
■12/01 口 110:10 •Caution 


12/01/11的:10 ♦时 W 


■■がラが 抵 I 垣を期な 

eH をホ gn?in り 


3履歴を確認する 

• 手順2の画面で、 〈 INFO .〉 ボタンを押し 
ふづ 0 

今カメラの状態履歴び表示されます。 

参 「 Err **」 はエラー情報です。内容は388 
ページを参照してください。 

参に aution **」は注意情報です。内容は 
次のページを参照してください。 
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mm カメラシステム情報 


由^ラだ足のだの 
口 /02/28 12:10 爆な JtJon W 
シザッター as の目 B 田3ち»り巧 
ぶいました， 
f のまま# K はでさますザ 
けービス g □に沿皮するこ 
ヒを技すすめします 


4内容を確認する 

参 <〇> を回して項目を選び 〈 INFO .〉 ボタ 
ンを押すと、エラーまたは注意の内容び 
表示されます。 

• <〇> を回して内容を確認します。 


•ミ主意情報 Caution ) について 

このカメラは重要な機構び正常に動作しているかチェックしています。エ 
ラーに至らない不正確な動作を検知すると、注意情報として履歴に記録され 
ます。撮影を続けることはでさますび、不具合につなびる可能性びあります 
ので、メッセージおよび対処方法に従って対応してください。 


Caution 

番号 

メッセージ 

内容/巧処方法 

01 

シャッター速度の自動調整 
を繰り返し行いました。そ 
のまま撮影はでさますび、 
サービス窓□に相談するこ 
とをおすすめします 

このカメラはシャッター速度の誤差を検出 
すると自動的に調整を行い精度を維持しま 
す。繰り返し調整び行われたとさに、この 
を意メッセージび表示されます。 

そのまま撮影はでさますび、サービス窓 □ 

に相談することをおすすめします。 

02 

電池残量の急な低下を検知 
しました。電池を交換して 
ち)同じ現象び起さるとさ 
は、サービス窓□に相談し 
て < ださい 

電源び入っていない状態で所定期間内に電 
池残量び低下した場合に、このを意メッ 
セージび表示されます。 

充電済みの別の LP - E 4 N 、 または LP - E 4 に 
交換してち繰り返し同じメッセージび表示 
されるとさは、カメラ本体の不具合の可能 
性びありますので、サービス窓□に相談し 
て < ださい。 

03 

シャッターチャージのリト 
ライ動作び行われました。 
同じ現象び繰り返し起さる 
とさは、サービス窓□に相 
談することをおすすめしま 
す 

シャッターとミラーのチャージ動作び、正 
常に完了せず再度行われた場合に、このを 
意メッセージび表示されます。 

そのまま撮影はでさますび、繰り返し表示 
されるとさは、サービス窓□に相談するこ 
とをおすすめします。 
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mm カメラシステム情報 


カメラが態履歴のを削除 

手順3で〈1〉ボタンを押すと、表示されている履歴をすべて削除するこ 
とびでさます。 


151参カメラ状態履歴の画面には、エラー、を意を合わせて最新の已件び表示されま 
す。已件を超えたとさは、ちい履歴び自動的に削除されます。 

• レ U —ズ回数は、 ], 000回単位で表示されます。なお、 ], 000,000回攻上 
は、1,000,000回と表示されます。 

• 同じエラーやを意び繰り返し発生するとさは、別紙の修理受付窓□にご相談 
<ださい。 
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エラー 表巧 


エラー 番号 
_|_ 


力;(ラとレンスのぶちす肖です。 
レンスの賠なを3(みして 
くだごし、 


原因-対処方法 


カメラに異常び発生すると、エラー画面び 
表示されます。表示される内容に従って対応 
してください。 


Err 番号 

メッセージ/巧処方法 

01 

カメラとレンズの通信不良です。レンズの接点を清掃してください 

今カメラ/レンズの接点清掃、純正レンズを使用する （P.1 已、] 8) 

02 

カード*にアクセスでをません。カード*を入れなおすか、交換するか、 
このカメラで初期化してください 

今力ード抜き差し、力ード交換、力ード初期化 （P.3 已、已已） 

04 

カード*がいっぱいになったため、記録でをませんでした。カード*を交 
換してください 

今力ード交觀不要画像の消去、力ード初期化 （P.3 已、已已、 280) 

06 

センサークリーニングがでをませんでした。電源スイッチを入れなおして 
<ださい 

今電源スイッチ操作 （P.38) 

10, 20 
30, 40 

已0,巨0 

70, 80 

99 

エラーが発生したため撮影でをません。電源スイッチを入れなおすか、電 
池を入れなおしてください 

今電源スイッチ操作、電池出し入れ、純正レンズを使用する （P.34、 

38) 


* 上記の対処を行ってもエラーが表示されるとをは、エラー番号を控えて別紙の修理受 
付窓□にご相談ください。 
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主な仕様 

■型式 

型式 . デジタルー眼レフレックス AF • AE カメラ 

記録媒体 .CF カード（タイプ UI 準拠、 UDMA モード7対応） 

* CF 力ード対応デュアルカードスロット 
撮像画面サイズ . 約3日X 24mm 

使用レンズ . キヤノン EF レンズ群に F-S レンズを除く） 

(有効撮影画角は、表記焦点距離の等倍に相当） 

レンズマウント . キヤノン EF マウント 

■撮像素子 

形式 .CMOS センサー 

カ メラ部有効画素 . 約 ] 8] 0万画素 

アスペクト比 . 3:2 

ダスト除去機能 . 自動/手動/ダストデ U —トデータ付加 

■記録形式 

記録フォーマット .DCF2.0 

画像タイプ .JPEG、RAW (Mbit キヤノン独自） 

RAW+JPEG 同時記録可能 

記録画素数 .L (ラージ） ：約] 790万（己] 84 X 34已日）画素 

Ml (ミドル]):約]420万 （4 日 08X3072) 画素 
M2 (ミド J レ 2) :約800万 （3456X2304) 画素 
S (スモール）：約4已〇万 （2 已 92X 1728)画素 
RAW (I□ウ）：約]790万（己] 84X34 已日）画素 
M-RAW :約]0]0万 （3888X2 已 92) 画素 

S-RAW :約4已〇万 （2 已 92X 1728)画素 

JPEG 画質 . 10段階 

記録機能 . 標準、カード自動切り換え、振り分け、同一書き込み 

フォルダ作成/選択 . 可能 

ファイル名 . カメラ固有設定、ユーヴー設定1、ユーヴー設定2 

画像番号 . 通し番号、オートリセット、強制リセット 

■撮影時の画像処理 

ピクチャースタイル . オート、スタンダード、ポートレート、風景、ニュートラ 

ル、忠実設定、モノク〇、ユーヴー設定]〜3 

ホワイトバランス . オート、プリセット（太陽光、曰陰、くわり、白熱電球、白 

色董光灯、ストロボ)、マニュアル、色温度指定（約2已〇〇 
〜] 0000 K)、 カスタムホワイトバランス（已件)、ホワイ 
トバランス補正、ホワイトバランスブラケティング可能 
* スト□ボ色温度情報通信対応 
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をな仕様 


ノイズ低減 . 長砂時露光、高感度撮影に対応 

画像の明るさ自動補正 ...... オートライティングオプティマイヴにより対応 

高輝度側-階調優先 . 可能 

レンズ光学補正 . 周辺光量補正、色収差補正 

■ファインダー 

方式 . ペンタプ U ズム使用、アイレベル式 

視野率 . 上下/左ちとわ約] 00% (アイポイント約 20mm 時） 

倍率 . 約0.7日倍（已 0mm レンズ -oo. —im—]) 

アイポイント . 約 20mm (- 1 m-] 時/接眼レンズ中むから） 

視度調整範囲 . 約一 3.0 〜 + 1.0m-i (dpt) 

アイピースシャッター . 内蔵 

フオーカシングスク U- ン ... Ec-C V標準装備、交換可能 

AF 作動表示 . あり 

グリッド表示 . 可能 

水準器表示 . 水平ち向： r ステップ+日 D 

垂直方向； r ステップ+が 
* 横位置撮影時 

ミラー . クイック U ターン式 

被写界深度確認 . 可能 

■オートフオーカス 

方式 .TTL 二次結像位相差検出ち式 

測距点 . 日]点（ク□ス測距点：最大 4] 点） 

* 使用レンズにより、測距点数、ク□ス測距点数び変動する 

測距輝度範囲 .EV — 2〜18 (中央 F2.8 対応測距点-常温•に0 ] 00) 

フオーカスモード . ワンショット AF、AI ヴーボ AF、 手動 （MF) 

測距エ U ア還択モード ...... スポット]点 AF (任意還択)、 ] 点 AF (任意還択)、領域 

掘:大 AF (任意還択上下左ち)、領域拡大 AF (任意還択周 
囲)、ゾーン AF (ゾーン任意還択)、目]点自動選択 AF 

測距点自動選択条件 .EOS iTR AF の設定による（色情報、顔情報を使用した AF 

び可能） 

* iTR : Intelligent Tracking Recognition 

AF カスタム 

設定ガイド機能 .Case] 〜日 

AI ヴーボ特性 . 被写体追従特性、速度変化に対する追従性、測距点乗り移り 

特性 

AF 微調整 .AF マイク□アジャストメントにより対応（全レンズー律調 

整、レンズごとに調整） 

AF 補助光 .EOS 用外部スト□ボの AF 補助光による 
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をな仕様 


■露出制御 

測光ち式 . 約] 0万画素 RG 目測光センサー使用、2已2分割 TTL 開放測光 

EOS iSA (Intelligent Subject Analysis ) システム 
•評価測光（すべての AF フレームに対応） 

-部分測光（中央部-ファインダー画面の約日.已％) 

-スポット測光（中央部-ファインダー画面の約2.已％) 

-中央部重点平均測光 


測光範囲 . EV 〇〜20 (常温- EF 已 0 mm F 1.4 USM 使用- 

ISO 100) 

* スポット測光時： EV 2 〜20 

露出制御ち式 . プ□グラム AE 、 シャッター優先 AE 、 絞り優先 AE 、 マニュ 

アル露出、バルブ 

に0感度 . に〇才ート 、 ISO ] 00〜已] 200任意設定 

(推奨露光指数） （1/3、 ] 段ステップ)、および L (已0)、 H ](102400 相 

当）、 H 2 (204800 相当）の感度掘:張び可能 

に0感度関連設定 . ISO 感度設定範囲、に0オート範囲、 ISO オート低速限界設 

定可能 

露出補正 . 手動；]/3、1/2段ステップ+已段 

AEB :1/3、1/2段ステップ+3段（手動露出補正との併 
用可能） 

AE □ック . 自動：ワンショット AF • 評価測光時、合焦と同時に AE 

□ック 

手動： AE □ックボタンによる 

露出基準微調整 . AE マイク□アジャストメントにより対応 

■る重露出撮影 

撮影方法 . 機能•操作優先、連続撮影優先 

多重枚数 . 2〜9枚 

多重露出制御 . 加算、加算平均、比較（明)、比較（暗） 

■シャッター 

形式 . 電子制御式、フォーカルプレーンシャッター 

シャッター速度 . 1/8000〜30砂、バルブ（すべての撮影モードを合わせ 

て） 

スト□ボ同調最高シャッター速度=1/2已〇秒 

■ドライブ関係 

ドライブモード .] 枚撮影、高速連続撮影、低速連続撮影、セルフタイマー： 

10砂、セルフタイマー： 2秒、]枚：静音動作、超高速連 
続撮影 
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をな仕様 


連続撮影速度 . 超高速連続撮影：最高約 ] 4コマ/秒 

高速連続撮影：最高約 ] 2コマ/秒 
低速連続撮影：最高約3コマ/秒 

* ISO 32000攻上（カメラ内部の温度び低温状態のとさは 
に020000な上）のとさは、高速連続撮影時の連続撮影 
速度び最高約 ] 0コマ/秒となる 

連続撮影可能枚数 . JPEG ラージ：約] 00枚（約] 80枚） 

RAW :約3已枚（約38枚） 

RAW +」 PEG ラージ：約] 7枚（約] 7枚） 

* 高速連続撮影時 

* 当社試験基準 8 G 目カードを使用し、当社試験基準 
( ISO ] 00、ピクチャースタイル：スタンダード）で測定 

* () 内の数値は、当社試験基準 UDMA モード7対応、 
]28 G 目カード使用時の枚数 


■外部スト□ボ 

対応スト□ボ . EX シ U —ズスピードライト 

調光方式 . E - TTLII 自動調光 

スト□ボ調光補正 . 1/3、1/2段ステップ+3段 

FE □ック . 可能 

シンク□端テ . あり 

調光基準微調整 . FE マイク□アジャストメントにより対応 

外部スト□ボ制御 . 可能 

* 電波通信ワイヤレススト□ボ撮影対応 

■ライブビュー撮影機能 

フォーカスモード . ライブモード、顔優先ライブモード（コントラスト検出方 

式)、クイックモード（位相差検出ち式)、手動ピント合わせ 
(約已倍/10倍拡大可能） 

測距輝度範囲 . EV ] 〜20 (コントラスト検出方式時/常温 • ISO ] 0 0) 

測光ち式 . 撮像素子による評価測光 

測光範囲 . EV 〇〜20 (常温- EF 已 0 mm F 1.4 USM 使用- 

に 0] 0 0) 

静音撮影 . 可能（モード1、 2) 

グリッド表示 . 3種類 

■動画撮影機能 

映像記録方式 . MPEG -4 AVC / H .264 

可変（平均）ビットレート方式 
リニア PCM 
MOV 形式 


音声記録ち式 
記録形式 ........ 

392 
























をな仕様 


I 


記録サイズと 
フレームレート 


圧縮形式 . 

ファイルサイズ. 


フオーカスモード, 
測光ち式 . 

測光範囲 . 

露出制御 . 


露出補正 . 

に0感度 . 

(推奨露光指数) 


タイムコード ....... 

ド□ップフレーム 
録音 . 

グ U ッド表示 ....... 

静止画 . 


] 920 X 1080 (Full HD ) : 30 p /2 已 p /24 p 
1280 X 720 ( HD ) : 60 p / 已 Op 
640 X 480 ( SD ) : 30 p /2 已 p 
* 30 p : 29.97 fps 、2 已 p : 2 已 . OOfps 、 

24 p : 23.97日 fps 、 目 Op ; 已 9.94 fps 、 

已 Op : 已0.00 fps 
ALL -1 ( l - only )、 IP 目 

] 920 X 1080 (30 p /2 已 p /24 p ) / IP 目：約 23 已 M 巨/分 
1920 X 1 080 (30 p /2 已 p /24 p ) / ALL -1 :約 68 已 M 巨/分 
1280 X 720 (60 p / 已 Op ) / IP 巨 ：約 20 已 M 巨/分 

1280 X 720 (目 Op / 已 Op ) / ALL-I :約日] 0 M 目/分 
640 X 480 (30 P /2 已 P ) / IP 巨 :約 78 M 巨/分 

* 動画撮影に必要なカードの書さ込み/読み取り速度 
IP 目：10 MB / 秒攻上、 ALL-I : 30 M 目/秒攻上 
ライブビュー撮影機能のフォーカスに準ずる 
,撮像素テによる中央部重点平均測光、および評価測光 
* フォーカスモードにより自動設定 
EV 〇〜20牌温 - EF 已 0 mm F 1.4 USM 使用¬ 
に 0] 0 0) 

.① 自動露出撮影、 ③ シャッター優先 AE 撮影、 ③ 絞り優先 
AE 撮影、 ④ マニュアル露出撮影 
*0) ③③は露出補正 、 AE □ック可能 
1/3段ステップ+3段（静止画+已段） 

P , Av , BULB : 

ISO ] 00〜2已日00自動設定 、 H (已] 200相当）、 

H 1 (102400相当)、 H 2 に04800相当）の感度 
掘:張び可能 

Tv : ISO ] 00〜2已600自動設定 
M : ISO オート （ ISO ] 00〜2已日00自動設定)、 

旧 0] 00〜2已日00手動設定（1/3、 ] 段ステップ)、 

H (32000/40000/ 已] 200相当)、川 
(102400相当)、 H 2 に04800相当）の感度拡張 
び可能 

，対応 

巨 0 p /30 p 対応 

内蔵モノラルマイク、外部ステレオマイク端テ装備 
録音レベル調整可能、ウィンドカット機能搭載 
3種類 
，撮影可能 
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をな仕様 


■液晶モニター 

形式 . TFT 式カラー液晶モニター 

画面サイズ/ドット数 ....... ワイド 3.2 型 （3 : 2) /約] 04万ドット 

明るさ調整 . 手動 （7 段階） 

水準器表示 . 可能 

メニュー表示言語 . 日本語、英語、簡体字中国語 

機能ガイド . 表示可能 

カメラシステム情報 . 確認可能 

■再生機能 

画像表示形式 .] 枚表示、]枚+情報表示（簡易情報、撮影情報、ヒストグ 

ラム）、4枚インデックス、9枚インデックス 

八イライト警告 . 八イライト部分点滅表示 

AF フレーム表示 . 可能 

グリッド表示 . 3種類 

掘:大ズーム倍率 . 約].已〜] 0倍、拡大開始倍率/開始位置設定可能 

画像送り . 1枚/10枚/100枚/撮影曰/フォルダ/動画/静止画/レー 

ティング 

画像回転 . 可能 

レーティング . 可能 

動画再生 . 可能（液晶モニター、映像/音声出力、 HDMI 出力） 

スピーカー内蔵 

スライドショー . 全画像/曰付/フォルダ/動画/静止画/レーティング 

画像プ□テクト . 可能 

音声メモ . 記録/再生可能 

画像コピー . 可能 

■撮影後の画像処理 

カメラ内 RAW 現像 . 明るさ補正、ホワイトバランス、ピクチャースタイル、才一 

トライティングオプティマイヴ、 高感度撮影時のノイズ低 
減、 JPEG 記録画質、色空間、周辺光量補正、歪®補正、色 
収差補正 

リサイズ . 可能 

■ダイレクトプリント機能 

対応プ U ンター . 円 ct 目 rid 旨 e 対応プ U ンター 

印刷対応画像 . JPEG 画像、 RAW 画像 

印刷指定 . DP 0 F バージョン ]. 1準拠 
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をな仕様 


■有線 LAN 

Ethernet .] 0巨 ASE - T 、 ] 00巨 ASE - TX 、 ] 000巨 ASE-T 

FTP 転送 . 撮影時自動転送、画像選択/転送、 SET ボタンで転送、キャ 

プション付さで転送 

EOS Utility . EOS U 川 ity の U モートコント□-ル機能を有線 LAN で行 

ラ 

WFT サーバー . 詳細撮影/簡易撮影/単純撮影 

画像の閲覧/取り込み 

メディ アサーバー . DLNA 対応 

7ルチカメラタイム 

シンク□機能 . マスターカメラの時刻を] 0台のスレーブカメラに設定可能 

マスターカメラとの設定誤差+約 0.0 己秒 

■画像転送機能 

転送対応画像 . 静止画 （ JPEG 画像、 RAW 画像 、 RAW + JPEG 画像)、 

動画 

■カスタマイズ機能 

カスタム機能 .3] 種 

カメラ設定保存 . 1枚のカードに最大] 0件登録可能 

カスタム撮影モード . C 1/ C 2/ C 3 に登録 

マイメニュー登録 . 可能 

著作権情報 . 設定/付加可能 


■インターフェース 


映像/音声出力- 

デジタル端テ . アナ□グ映像 （ NTSC 、 PAL 対応）/ステレオ音声出力 

パソコン通信、ダイレクトプリント （ Hi-Speed US 巨相当） 
GPS レシーバー GP - E 2 接続 

HDMI ミニ出力端子 . タイプに（解像度自動切り換え)、 CEC 対応 

外部マイク入力端テ . ¢3.已 mm ステレオミニジャック 

U モコン端テ . N 3タイプの U モコンに対応 

イーサーネット端テ . RJ -4 已端テ、ギガビットイーヴーネット対応 

掘:張システム端テ . ワイヤレスファイルトランスミッター WFT - E 日、 GPS レ 

シーバー GP - E ] 接続 


■ 
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をな仕様 


■電源 

使用電池 . バッテ U - パック LP - E 4 N / LP - E 4、] 個 

* AC アダプターキット ACK - E 4 使用により、 AC 駆動可能 

電池情報 . 残容量、撮影回数、劣化度確認可能 

撮影可能枚数の目安 . ファインダー撮影： 

( CIPA 試験基準による）常温 （23° C ) 約]]20枚、低温 （ CrC ) 約8日0枚 
ライブビュー撮影： 

常温に 3 C ) 約290枚、低温ので）約2已〇枚 

動画撮影可能時間 . 常温 （23 に）約2時間] 0分 

低温 arc ) 約 2 時間 

* フル充電のバッテ U - パック LP - E 4 N 使用時 
曰付/時計機能用電池 ....... U チウム電池 CR 202已、 ] 個 

■大ささ-質量 

大ささ . 約]已8 (幅） X 163.6 (高さ） X 82.7 (奥行 ） mm 

質量 . 約]已30旨 （ CIPA ガイドラインによる）/約] 340呂（本 

体のみ） 

■動作環境 

使用可能温度 . crc 〜+4已に 

使用可能湿度 . 8已％政下 

■バッテリーパック LP - E 4 N 

形式 . 充電式 U チウムイオン電池 

公称電圧 . DC ] 1.1 V 

容量 . 24已 OmAh 

大ささ . 約日 8.4 (幅） X 34.2 (高さ） X 92.8 (奥行 ） mm 

質量 . 約] 8已旨（保護カバー除く） 

■バッテリーチャージャー LC - E 4 N 

充電可能電池 . バッテリーパック LP - E 4 N / LP - E 4 

充電時間 . LP - E 4 N :約]30分/1本 LP - E 4: 約]20分/1本 

定格入力 . AC ] 00〜 240 V (已0/日 OHz ) 

DC 12 V /24 V 

定格出力 . DC 12.6 V 1.已已 A 

電源コード . 約 2 m 

使用可能温度 . CrC 〜+40に 

使用可能湿度 . 8已％政下 

大ささ . 約]已已（幅） X 已 2.8 (高さ） X 9 已（奥行 ） mm 

質量 . 約3已〇邑（電源コード、保護カバーを除く） 
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をな仕様 


• 記載データはすべて当社試験基準、または CIPA 試験基準/ガイドラインによります。 
• 大ささ、最大径、長さ、質量は CIPA ガイドラインによります（カメラ本体のみの質 
量を除く）。 

参製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することびあります。 

• 他社製のレンズを使用して不具合び生じた場合は、そのレンズメーカーへお問い合 
わせ <ださい。 


■ 
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商標について 

参 Adobe は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

参 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国における商標、または 
登録商標です。 

参 Macintosh、Mac OS は、米国および他の国で登録された、米国アップル社の商標、 
または登録商標です。 

参 CompactFlash (コンパクトフラッシュ）は 、 SanDisk Corporation の商標です。 

参 HDMI 、 HDMI □コ、および High-Definition Multimedia Interface は 、 HDMI 
Licensing LLC の商標または登録商標です。 

• DCF * は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、曰本国内における登録商標です。 
DCFQj ' マークは、（社）電子情報技術産業協会の 「Design rule for Camera 円 le 
System 」 の規格を表す団体商標です。 

参その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標でず。 

* DCF は、主としてデジタルカメラの画像を関連機器間で簡便に利用しあうことを目的 
として制定された（社）電子情報技術産業協会 ( JEITA ) の規格の 「 Desi 呂 n「ulefor 
Camera 円 le System 」 の略称です。 


巧害電波自主規制について 

この装置（カメラ）は、クラス目情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用 
することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して 
使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。使用説明書（本書）に従って 
正しい取り扱いをして<ださい。 

VCCI-B 


MPEG -4 使用許諾について 

"This product is licensed under AT&T patents for the MPEG -4 standard 
and may be used for encoding MPEG -4 compliant video and/or decoding 
MPEG -4 compliant video that was encoded only (1 )for a personal and 
non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the 
AT&T patents to provide MPEG -4 compliant video . No license is 旨 ranted 
or implied for any other use for MPEG -4 standard ." 

* 規定により英語で表記しています。 
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アクセサリーは、キヤノン純正品のご使用をおずずめしまず 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセヴ U —と組み合わせて使用した場合に最適な性 
能を発揮するように設計されておりますので、キヤノン純正アクセヴ U —のご使用を 
おすすめいたします。 

なお、純正品政外のアクセヴ U —の不具合（例えばバッテリーパックの液漏れ、破裂 
など）に起因することび明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊 
社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につさまして 
は、保証の対象外となり、有償とさせていたださます。あらかじめご了承<ださい。 


W バッテ U —パック LP - E 4 N は、キヤノン製品専用です。指定外の充電器、および 
製品と組み合わせて使用した場合の故障、事故に関しては一切保証でさません。 


アフターサービスについて 

1. 保証期間経過後の修理は原則として有料となります。なお、運賃諸掛か 
りは、お客様にてご負担願います。 

2. 本製品のアフターサービス期間は、製品製造巧切り後7年間です。なお、 
弊社の判断により、アフターサービスとして同一機種または同程度の仕 
様製品への本体交換を実施させていただく場合びあります。同程度の機 
種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないこと 
や、対応日 S び変更になることびあります。 

3. 修理品をご送付の場合は、見本の撮影データやプ U ントを添付するなど、 
修理箇所を明確にご指示の上、十分な捆包でお送りください。 


■ 
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ソフトウエアスタート 

ガイド 


この章では、付属の EOS DIGITAL Solution Disk ( CD - ROM ) 
に収録されている、各ソフトウェアの概要と、パソコンへのイン 
ストール方法、およびソフトウェア使用説明書に D - R 日 M ) に収 
録されている PDF ファイルの見かたを説明しています。 



EOS DIGITAL Solution Disk ソフトウエア使用説明書 

(ソフトウエア） 


409 





ソフトウエアスタートガイド 

イオス デジタル ソリユーシヨン ディスク 

EOS DIGITAL Solution Disk 

EOS D に ITAL 用の各種ソフトウエアび収録されています。 


イオスユーテイ U テイー 

EOS Utility 

カメラとパソコンを接続し、撮影画像（静止画/動画）のパソコンへの取 
り込み、カメラの各種設定、パソコン操作による U モート撮影などを行ラこ 
とびでさるソフトウエアです。 



デジタル フォト プ□フェツシヨナル 

Digital Photo Professional 

主に RAW 画像を撮影される方におすすめのソフトウエアです。 RAW 画 
像の高速閲覽/編集/現像/印刷などびでさます。 JPEG 画像を才 U ジナル 
画像を残したまま編集することびでさます。 


イメージブラウザーイーエツクス 

ImageBrowser EX 

主に JPEG 画像を撮影される方におすすめのソフトウェアです。簡単な操 
作で、静止画/ MOV 動画の閲覧-再生、および JPEG 画像の印刷びできま 
す。また、インターネットに接続して取得でさる追加機能をあります。 

W 従来製品に付属していたソフトウエア Zoom 目 rawser EX/lma 邑 e 目 rawser は、 
このカメラで撮影した静止画ファイル、 MOV 動画ファイルをサポートしていま 
せん（動作対象が）。このカメラに付属の Ima 呂 e 目 rawser EX を使用してくださ 
い。 


ピクチャー スタイル エディター 

Picture Style Editor 

ピクチャースタイルを編集し、才 u ジナルピクチャースタイルファイルの 
作成/保をびでさます。画像処理上級者向けのソフトウエアです。 
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ソフトウェアスタートガイド 


ソフトウェアのインストール 


W • ソフトウェアをインス!-ールする前に、カメラとパソコンを絶対に接続しな 
いでください。インス!-ールび正しく行われません。 

• 旧バージョンのソフトウェアびインス!-ールされている場合でも、下記の手 
順に従ってインス I -ールしてください（上書さインストールされます）。 

1 EOS DIGITAL Solution Disk ( CD - ROM ) を入れる 

参 Macintosh では、デスクトップ上に表示された CD-R 日 M アイコンを 
ダブルク IJ ックして開き、に anon EOS Digital Installer ] をダブルク 
IJ ックしてください。 

2 [おまかせインストール]をクリックし、画面の指示に従って操作 
する 



参インストール途中に、 "Microsoft Silvern 旨 ht " のインストール画面 
び表示されたときは、 "Microsoft Silvern 旨 ht " のインストールを 
行ってください。 

3 [再起動]をクリックし、再起動した 6 CD - R 0 M を取り出す 

•パソコンび再起動したら、インス!-ール完了です。 
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ソフトウェアスタートガイド 



ソフトウェア使用説明書 

ソフトウエアの使用説明書び収録されています。 


使用説明書 PDF ファイルのコピー方法と見かた 

1 パソコンに「ソフトウェア使用説明書」の CD - ROM を入れる 

2 CD - ROM のアイコンをダブルクリックする 

参 Windows では、[(マイ）コンピューター]内に表示されるアイコン 
♦ Macintosh では、デスクトップ上に表示されるアイコン 

3 [ Japanese ] フオルダをパソコンにコピーする 

参下の名前の使用説明書 PDF ファイルびコピーされます。 


Windows Macintosh 


EOS Utility 

EUx.xW J xx 

EUx.xM J xx 

Digital Photo Professional 

DPPx.xW J xx 

DPPx.xM J xx 

Ima 邑 eBrowser EX 

IBXx.x J xx 

Picture Style Editor 

PSEx.xW_J_xx I PSEx.xM_J_xx 


4コピーした PDF フアイルをダブルクリックする 


♦ パソコンに Adobe Reader (最新版推奨）びインス!ルされてい 
る必要びあります。 

参 Adobe Reader はインターネット上から無料でダウン□-ドできま 
す。 
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索引 


英数字 


10秒後/2秒後撮影 . 112 

1280X720. 233 

] 920 X 1080 . 233 

] 点 AF. 69, 72 

]枚撮影 . 110 

] 枚表示 . 246 

4枚/9枚インデックス表示 . 2已] 

日]点自動還択 AF. 70, 74 

640X480. 233 

AC アダプターキット . 361 

Adobe RGB. 162 

AEB. 176, 320 

AE マイク□アジヤストメント . 32已 

AE □ック . 177 

AF 

AF 作動表示 . 68 

AF の苦手な被写体 . 108, 213 

AF フレーム . 69, 72 

AF フレーム還択 ....... 71,340, 3已9 

AF 補助光 . 94 

AF マイク □ 

アジヤストメント . 102,107 

AF モード . 66 

色情報 . 95 

顔晴報 . 95 

カスタマイズ . 91 

構図変更 . 67 

手動ピント合わせ . 109, 216 

測距エ U ア選択モード . 69, 72 

電子音 . 364 

ピンボケ . 4已, 46,108, 213 

AF-0N (スタート）ボタン . 46 

AF カスタム設定ガイド機能 . 82 

AF フレーム . 69, 72 


AF フレーム数 . 69 

AF フレームの登録-呼び出し . 338 

AI SERVO (AI ヴーボ AF). 68 

速度変化に対する追従性 . 88 

測距点乗り移り特性 . 89 

被写体追従特性 . 87 

ALL-I (l-only). 233 

Av (絞0優先 AE). 169, 223 

A/V OUT. 260, 272 

B/W. 130,134 

BULB (バルブ） .178 

C (カスタム撮影） . 3已〇 

CF カードーカード 

DC ヵプラー . 3巨] 

DP0F. 309 

Ethernet 一別冊 

exFAT. 已日 

FEB. 197 

FE マイク□アジヤストメント . 32已 

FE □ック . 190 

Full HD. 233, 23已 

HD. 233, 269 

HDMI. 260, 269 

HDMI CEC. 270 

に C プ□ファイル .162 

INFO. ボタン..…203, 227, 246, 3已8 

IP 巨 . 233 

ISO 感度 . 124, 224, 226 

感度お張 . 126 

自動設定（オート） . 12已 

自動設定範囲 . 127 

設定ステップ . 320 

設定範囲 . 126,127 

低速限界 . 128 
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索引 


JPEG (ジェイペグ) . 117 

JPEG 画質（圧縮） . 123 

LAN 一別冊 

LOCK. 已〇 

M (マニュアル露出） . 171 

皿皿マーク . 4 

MF (手動ピント合わせ) ....... 109, 216 

M-Fn. 70, 221 

M-Fn2. 18, 33己 

M-RAW (ミドル□ウ） . 117,121 

MW 巨 . 138 

NTSC. 233, 369 

ONE SHOT (ワンショット AF)....... 67 

P (プ□グラム AE). 164 

PAL. 233, 369 

Piet 巨 ridge.299 

回 . 已], 20已，232, 2已8 

RAW+JPEG. 117 

RAW 現像 . 286 

RAW (□か . 117,121 

S-RAW (スモール□ウ） ...... 117,121 

sRG 巨 . 162 

Tv (シャツター優先 AE)...... 167, 222 

Ultra DMA (UDMA). 36 

USB (デジタル）端テ . 300, 313 

WB (ホワイトバランス） . 137 


WB (ホワイトバランス） . 137 



アイカップ . 4已 

アイ ピースシャッター . 179 

アクセヴ IJ ーシュー . 19, 192 

アクセスランプ . 21,37 

圧縮 . 123 

後幕シンク □. 196 


色あい . 133 

色温度 . 13ス143 

色空間 . 162 

色収差補正 .] 已2 

色の濃さ . 133 

印刷 . 299 

印刷効果 . 304 

印刷指定 (DP0F). 309 

傾さ（角度）補正 . 307 

hU ミング . 307 

用紙設定 . 303 

レィアウト . 303 

インデックス表示 . 2已] 

ウィンドヵット . 236 

映像/音声出力 . 260, 269 

液晶モニター . 15,19 

明るさ調整 . 282 

画像の再生 . 24己 

撮影機能の設定状態表示 . 3已9 

水準器 . 62 

メこユー表示 . 已3, 363 

エラー表示 . 388 

ェ U ア AF. 69 

エリア（地域） . 40 

オートパワーオフ . 38,已7 

オートフォーカス —AF 
オートライティング 

オプティマイヴ . 146 

才 一hU セット .] 已9 

お気に入りマーク . 2已目 

音声メモ 

言己録 . 27已 

再生 . 276 

温度警告 . 21ス243 

音量（動画再生） . 263 
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力ード' . 

1已，3已，已已 

入れ忘れ防止 . 

. 36 

初期化（フォーマット） ... 

. 已已 

トラブル . 

...... 37,已巨 

カード自動切り換え . 

.]] 已 

カードなしレ U —ズ . 

. 36 

階調優先 . 

.] 已〇 

回転（画像） . 2已已, 

283, 307 

外部スト□ボ^スト〇ボ 


掘:大倍率/開始位置 . 

. 2已4 

拡大表示 . 

.216, 2已3 

拡張テ . 

.] 已7 

掘;張システム端テ . 

. 21 

各部の名称 . 

. 18 

カスタム機能 . 

. 318 

カスタム撮影モード . 

. 3已〇 

カスタムホワイトバランス .. 

. 137 

画像 


AF フレーム表示 . 

. 249 

インデックス . 

. 2已] 

音声メモ . 

. 27己 

掘:大表示 . 

. 2已3 

コピー . 

. 277 

サイズ . 

. 118 

再生 . 

. 24已 

撮影情報 . 

. 248 

自軍力向罕立 . 

. 283 

自動再生 . 

. 266 

ジャンプ表示（画像送り) 

. 2已2 

手動回転 

2已已 

消去 . 

. 280 

スライドショー . 

. 266 

テレビで見る . 

.260, 269 

転送 . 

. 313 


八イライト警告 . 

. 249 

番号 . 

.] 已8 

ヒストグラム . 

. 2已〇 

保護（プ□テクト） . 

. 273 

レーテインク . 

. 2已6 

画素数 . 

. 118 

家庭用電源 . 

. 3巨] 

カメラ 


構えち . 

. 4已 

カメラブレ . 

. 187 

システム情報 . 

. 38已 

設定初期化 . 

. 已8 

設定内容表示 . 

. 3已8 

設定保存/読み込み . 

. 347 

感度^旧〇感度 


機能ガイド . 

. 63 

キャプション . 

. 141 

キャリフレーション . 

. 32 

強制リセット . 

.] 已9 

記録画質 


画像サイズ . 

. 117 

」PEG 画質 . 

. 123 

記録機能 . 

. 114 

クイック設定 ....... 已1,20已, 

232, 2已8 

クイックモード （AF). 

. 214 

ク U- ーング . 

. 293 

グ U ッド表示 . 61,20日，241 

ク□ス測距 . 

. 7已 

言告表术 . 

. 249 

ケーブル . 3, 269, 

272, 3已6 

ケーブルプ□テクター . 

. 3已3 


. 42 

高感度撮影時のノイズ低減.. 

. 147 

高輝度側-階調優先 . 

.] 已〇 

合焦マーク . 

. 67 
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索引 


故胃 . 

. 372 

ゴ S の写り込み防止 . 

. 293 

二!ントラスト . 

. 133 


ヴーボ AF. 

. 68 

酷 . 

. 24已 

先幕シンク □. 

. 196 

撮影画像の確認時間 . 

. 已7 

撮影可能枚数 . 39, 

120, 202 

撮影機能の設定状態 . 

... 已0, 3已9 

撮影情報表示 . 

. 248 

撮影モード . 

. 24 

Av (絞り優先 AE). 

. 169 

BULB (ノレブ） . 

. 178 

C (カスタム撮影） . 

. 3已〇 

M (マ—ユアル露出） ........ 

. 171 

P (プ□グラム AE). 

. 164 

Tv (シャツター優先 AE). 

. 167 

撮影モードで設定できる機能 

. 3已4 

撮像素子の清掃 . 

. 293 

サブ電子ダイヤル . 

. 48 

サマータイム . 

. 41 

=脚ねじ穴 . 

. 18 

システム図 . 

. 3已6 

自動再生 . 

. 266 

自動選択 （AF). 

…70, 74 

視度調整 . 

. 4巳 

絞0込み . 170, 20], 204 

絞り優先 AE. 

169, 223 

シャープネス . 

. 133 

シャッターボタン . 

. 46 

シャッター優先 AE. 

167, 222 

ジャンプ表示 . 

. 2已2 

十字タッチパッド . 

...48, 238 
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充電 . 30 

周辺光量補正 .] 已] 

縮小表示 . 2已3 

手動ピント合わせ . 109, 216 

消去（画像） . 280 

照明（表示パネル） . 已〇 

上面表示パネル . 24 

初期化（フオーマット） . 已已 

白黒写真 . 130,134 

白飛び . 249 

シンク□設定 . 196 

シンク□接点 . 19 

シンク□端テ . 191 

水準器 . 62, 344 

ストラップ . 29 

スト□ボメータードマニュアル ...... 192 

スト□ボ（スピードライト） 

FE □ック . 190 

外部スト□ボ . 190 

カスタム機能 . 198 

シンクロ（先幕/後幕） . 196 

スト□ボ制御 . 193 

調光補正 . 190 

同調速度 . 191 

マニュアル発光 . 191.195 

ワイヤレス . 196 

スピーカー . 262 

スポット]点 AF. 69, 72 

スポット AF フレーム . 69, 72 

スポット測光 . 173 

スモール（画像サイズ） . 117 

スライド'シ 3-. 266 

静音撮影 

] 枚静音動作 . 111 

LV 詩音撮影 . 208, 242 




































































索引 


セイフティシフト . 322 

設定初期化 . 已8 

セピア調（モノク□写真） . 134 

セルフタイマー . 112 

全巧し . 46 

セン サーク U —ニング . 293 

操作ボタンカスタマイズ . 已2, 333 

ゾーン AF. 70 

測距エ U ア選択モード . 69, 72 

測距点 （AF フレーム） . 69, 72 

測距点自動選択 . 70, 74 

測光タイマー . 208, 242 

測光モード . 173 

ソフトウェア . 409 



タイムコード . 239 


タイムコード . 239 

ダイレクト還択 （AF フレーム） ....... 340 

ダイレクトプ U ント . 312 

多重露出 . 180 

ダストデ U —トデータ . 29已 

縦位置画像回転表示 . 283 

縦位置操作スイッチ . 49 

縦位置/横位置登録 . 98 

チヤージヤー . 28, 30 

中央部重点平均測光 . 173 

超高速連続撮影 . 111 

調光補正 . 190 

長時間露光 . 178 

調色（モノク□写真） . 134 

長砂時露光のノイズ低減 . 148 

著作権情報 . 160 

デジタル端テ . 272, 300, 313 

手ブレ . 4已，4日 


テレビで見る . 

...260, 269 

電源 


オートパワーオフ . 

. 已7 

家庭用電源 . 

. 361 

撮影可能枚数 . 39,120, 202 

充胃 . 

. 30 

電池情報 . 

. 360 

電池チェック . 

. 39 

劣化度 . 

. 360 

電子音 . 

. 364 

電子ダイヤル 


サブ電子ダイヤル . 

. 48 

メイン電子ダイヤル ...... 

. 47 

胃池 . 

.30, 34, 39 

同一書さ込み . 

.]] 已 

動胃 . 

. 219 

AE □ック . 

. 224 

A 巧ード . 

...232, 241 

圧縮形式 . 

. 233 

ウインドカット . 

. 236 

外部マイク . 

. 237 

記録時間 . 

. 234 

クイック設定 . 

. 232 

グリッド表示 . 

. 241 

再生 . 

. 262 

自動露出撮影 . 

. 221 

絞り優先 AE 撮影 . 

. 223 

シャッター優先 A E 撮影. 

. 222 

情報表示 . 

. 227 

LV 静音撮影 . 

. 242 

静止画撮影 . 

. 230 

前後カット . 

. 264 

測光タイマー . 

. 242 

タイムコード . 

. 239 

楽しみち . 

. 260 

テレビで見る . 

...260, 269 
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索引 


動画記録サイズ . 233 

動画サイレント設定 . 238 

ド□ツプフレーム . 240 

ファイルサイズ . 234 

フレームレート . 233 

編集 . 264 

マイク . 221 

マニュアル露出撮影 . 22已 

録音 . 236 

通し番号 .] 已8 

ドライブモード . 110 

トリミング（印刷） . 307 

卜 U ミング情報 . 331 

任意還択 （AF). 69, 72 

ノイズ低減 

高感度 . 147 

長秒時 . 148 

バースト枚数 . 120,122 

ハイビジョン （HD)...233, 260, 269 

背面表示パネル . 26 

八イライト警告 . 249 

発光モード . 19已 

バッテ U-. 30, 34, 39 

バルブ撮影 . 178 

半押し . 46 

ミ凡用スト□ボ . 191 

ピクチャースタイル....] 29,132,13已 

ピク h ブ U ッジ . 299 

被写界深度確認 . 170, 201,204 

ヒストグラム（輝度/ RGB). 2已〇 

曰付/時刻 . 40 

時計用電池の交換 . 362 


ビデオ出力ち式 . 

.233, 272, 

369 

評価測光 . 


,173 

表示パネル 



上面 . 


,...24 

背面 . 


,...26 

ピント合わせ 一 AF 



ファームウエア . 


370 

ファイナルイメージ 



シミュレーション ...... 

. 204, 

229 

ファイルサイズ . 

.120, 234, 

248 

ファイル名 . 

.] 已巨, 

]已8 

ファインダー . 


,...22 

グリッド . 


,...61 

視度調整 . 


....45 

水準器 . 

. 61,344 

フィルター効ま . 


. 134 

フオーカスモード 



スイッチ . 

… .43, 109, 

216 

フオーカス□ック ...... 


,...67 

フオーマット（カード初期化） ........ 

... 已已 

フォルダ作成/選択.. 


. ]已4 

部分測光 . 


,173 

ブラケティング . 

. 14已， 

176 

振り分け . 


.]] 已 

プリント . 


.299 

フル八イビジョン 



(Full HD). 

ス PRO pm 

フレームレート . 


233 

プ□グラム AE. 


164 

プ□グラムシフト. 


]6已 

プ□テクト（画像の保護) . 

273 

ホワイトバランス ...... 


137 

色温度指定 . 


143 

カスタム . 


137 

ブラケティング ..... 


]4已 
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補正 . 

マニュアル.. 


マイク . 221,237, 27已 

マイク□アジヤストメント...102, 32已 

マイメニュー . 346 

マニュアルフオーカス . 109, 216 

マニュアル露出 . 171,22已 

マルチコント□-ラー . 49 

マルチスポット測光 . 174 

マルチ電子□ック . 已〇 

マルチフアンクシヨン . 18,19 


ミドル（記録画質） . 

117, 291 

S ラーアップ撮影 . 

. 187 

メイン電子ダイヤル . 

. 47 

メ-ュー . 

. 已3 

機能一覧 . 

. 363 

設定操作 . 

. 已4 

マイメーュー . 

. 346 

メモリーカードーカード 


モノク□写真 . 

130,134 


I や 


有線 LAN ^別冊 


測光タイマー . 208 

ライブモード （AF). 209 

露出シミュレーション . 207 

リサイズ . 291 

リモートスイッチ . 179 

U モコン端テ . 179 

領域掘:大 AF. 69, 72 

レーティング . 2已目 

レンズ . 43 

色収差補正 .] 已2 

周辺光量補正 .] 已] 

□ック解除 . 44 

連続撮影可能枚数 . 120,122 

連続撮影（連写） . 110 

□ゥ . 117,121 

□ウ現像 . 286 

録音レベル . 236 

露出シミュレーション . 207 

露出設定ステップ . 320 

露出補正 . 17已 

露出レベル表示 . 22, 2已 


ワンシヨット AF. 67 

ワンタッチ記録画質切り換え . 122 


ラージ（記録画質）., 


ライブビュー撮影 . 199 

顔優先ライブモード （AF). 210 

クイック設定 . 20已 

クイックモード （AF). 214 

グ U ッド . 206 

撮影可能枚数 . 202 

手動ピント合わせ . 216 

情報表示 . 203 

静音撮影 . 208 
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Cation 

キヤノン株式会社 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 
干]日 8-8 日]]東京都港区港南 2-1 目-6 


製品取り扱い方法に関するご相談窓 □ 


お客様相談センター（全国共通番号） 

050 -55 己-90002 

受付時間：平日9 :日日〜2日：日日 

± .日.祝日]日：日日〜17 :日日 
(1 月]曰〜]月3曰は休ませていただきます） 

《おかけ間違いのないようにごミち意ください。 

《上記番号をご利用いただけない方は、日 43-211-9 已已6をご利用ください。 

《 IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによりつなびらない場合び 
あります。 

《受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 


修理受付窓 □ 


別紙の修理受付窓口でご確認 < ださい。 


キヤノンカメラサイトのご案内 


キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。インターネットをご 
利用の方は、お気軽にお立ち寄りください。 

canon.jp/eos-d 


この使用説明書に記載しているレンズ、アクセヴリーは、2日] 2年4月時点の 
をのです。それ降に発売されたレンズ、アクセヴ U — との組み合わせにつさ 
ましては、上記のお客様相談センターにお問い合わせください。 



Li-ion 


U チウムイオン電池の U サイクルにご協力ください。 


CPH-J011-001 


© CANON INC. 2012 







